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リフ ァ レ ンズ スマ ニュ アル 


この リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル の 使 
い 方 


01V86i リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル ( 本 書 ) は 、 用 語 の 検索 機 
能 や リン ク 機 能 を 活用 で きま す 。 


用 語 の 検索 


語 を 検索 する と き は 、 本 書 を 表示 し て いる ソフ トウ ェ ア の 
機能 を 使い ます 。 
Adobe Reader を 使っ て いる と き は 、 検 索 バ 一 に 用 語 を 入 
力 し て コン ピュ ー タ ー キ ー ボ ー ド の «Enter» 

キー を 押す と 、 入 力 し た 用 語 を 検索 し ます 。 


ノー ト : 最新 の Adobe Reader は 、 下 記 URL か ら ダ ウン 
ロー ド で きま す 。 
http://www.adobe.com/jp/products/reader/ 


前 の 画面 / 次 の 画面 を 表示 する 


Adobe Reader を 使っ て いる と き は 、 前 の 画面 / ЕА 
を 表示 で きま す 。 ペ ー ジ の リン ク で ペー ジ を 移 
動 し た あと に 、 前 の 画面 に 戻り た いと き に 便利 で す 。 


ノー ト : 
・ 前 の 画面 / 次 の 画面 ボタ ン が ツー ル バ ー に 表示 され て 
いな い 場 合 は 、 コ ンピュータ ー キ ー ボ ー ド の <Alt> 
キー を 押し な が ら 矢 印 ベ く ー> く ーッ > キー で る 前 の 画面 
/ 次 の 画面 に 移動 で きま す 。 
その 他 の ソフ トウ ェ ア の 機能 は 、 お 使い の ソフ トウ ェ 
ア の 取扱 説明 書 な ど を ご 参照 くだ さい 。 


機能 ツリ ー 図 を 使う 


4 ペー ジ 以 降 に 、01V86i の 機能 ツリ ー 図 が 掲載 され て い 
ます 。 説 明 ペ ー ジ を さがす と き に 、 こ の 機能 ツリ ー 図 を 活 
し て くだ さい 。 
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取扱 説明 書 (IIT) の 目次 3 


取扱 説明 書 ( 冊 子 ) の 0 UU 


m エラ ー メ ッ セ ー ジ 
別冊 の 取扱 説明 書 の 内 容 は 、 以 下 の と お り で す 。 仕様 
一 般 仕 様 
ライ ブラ リー 

安全 上 の ご 注意 アナ ログ 入力 仕様 

з アナ ログ 出力 仕様 
は じ め に デジ タル 入力 仕様 
付属 品 に つい て デジ タル 出力 仕様 
同 梱 デ ィ ス ク に つい て МО SLOT 仕様 
付属 DAW ソフ トウ ェ ア に つい て MIDI/USB/WORD CLOCK 1/0 仕様 
ユー ティ リティ ー ソ フト ウェ ア に つい て 寸法 図 
ファ ー ム ウェ ア の アッ プ デ ー ト に つい て 
取扱 説明 書 に つい て 別売 品 に つい て 
表記 に つい て ラッ クマ ウン トキ ッ ト КВК 
加 部 の 名 称 と 機能 索 引 
トッ プ パ ネル 
リア パネ ル 
オプ ショ ンカ ー ド の 取り 付け 保証 書 
01V9G6i の 基本 操作 O1V96i ブロ ッ ク ダ イア グラ ム 
ディ スプ レイ の 見 方 
画面 / ペー ジ を 選択 する O1V96i レベ ル ダ イ アグ ラム 
画面 内 の ユー ザー イン ター フェ ー ス 
レイ ヤー を 選択 する 保証 と アフ ター サー ビス 
チャ ン ネ ル を 選択 する 
フェ ー ダ ー モ ー ド を 選択 する 


レベ ル メ ー タ ー の 見 方 


接続 と セッ ト ア ッ プ 

ж 

ワー ドク ロッ ク の 接続 と 設定 
入出 力 端子 の パ ッ チ ング に つい て 


目的 別 操作 
イン プッ ト パ ッ チ / アウ トブ プッ ト パ ッ チ を 設定 する 
入力 レベ ル を 設定 する 
ら つ の チャ ン ネ ル を ペア 化す る 
ルー ティ ング を 設定 する 
入力 信号 に イコ ライ ザー を か ける 
EQ ライ ブラ リー を 使う 
入力 信号 に コン プレ ッ サ ー を か ける 
内 蔵 エ フェ クト を 使う 
USB 端子 を 使っ て DAW ソフ トウ ェ ア に 録音 する 
DAW か ら の モニ ター レベ ル を 調節 する 
シー ン メ モリ ー を 使う 
チャ ン ネ ル の 名 前 を 変更 する 
チャ ン ネ ル を 組み 合わ せ て レイ ヤー を 作る 
(ユー ザー アサ イナ ブル レイ ヤー) 
オシ レー ター を 使う 
ユー ザー 定義 キー を 使う 
オペ レー ショ ン ロ ッ ク を 使う 
工場 出荷 時 の 状態 に 戻す 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


ЕИН 


X BO ZH) &EG 


4 機能 ツリ ー 図 


機能 ツリ ー 図 


DISPLAY ACCESS 


BUTTON FUNCTION PAGE NAME LINK 

INPUT INPUT PAIR 27 

OUTPUT OUTPUT PAIR 33 

IN FADER INPUT FADER GROUP 59 

IN MUTE INPUT MUTE GROUP 59 

OUT FADER OUTPUT FADER GROUP 59 

OUT MUTE OUTPUT MUTE GROUP 60 

PAIR/ IN EQ INPUT EQUALIZER LINK 62 
GROUP OUT EQ OUTPUT EQUALIZER LINK 62 
IN COMP INPUT COMP LINK 63 

OUT COMP OUTPUT COMP LINK 63 

IN MASTER MAS С GROUP 61 

ETE OUTPUT FADER GROUP 61 

IN PATCH INPUT PATCH 43 

INPUT INS INPUT INSERT IN PATCH — 48 

S EFFECT INPUT/OUTPUT m 
CASCADEIN CASCADE IN PATCH 112 
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VIEW 


() 内 の ペー ジ は 取扱 説明 書 ( 國 子 ) の ペー ジ 番 号 で す 。 
BUTTON FUNCTION PAGE NAME LINK 
SCENE SCENE MEMORY 68 
IN FADE INPUT FADE TIME 71 
OUT FADE OUTPUT FADE TIME 71 
RCL SAFE RECALL SAFE 72 
SCENE SORT SORT 72 
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LOCK OPERATION LOCK (47) 
PHASE PHASE 18 
INSERT INSERT 47 
ó /INSERT/ ` - 
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SURROUND EDIT 
SURR1-16 INPUT CH1-16 SURROUND 58 
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トッ プ パ ネル 
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ノー ト : 各部 の 機能 に つい て は 、 取 扱 説明 書 の 「 各 部 の 名 称 と 機能 ] を ご 参照 くだ さい 。 
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@— 


ST IN セク ショ ン 


@— 
(① [ST IN] キ ー 
Ф) [SEL] キ ー @— 
(3) [SOL0]+— @ 
(4) [ON] キ ー 
(B レベ ルコ ント ロー ル @— 


ST IN 1/ 回 


STIN 2/1 


FADER MODE( フ ェ ー ダ ー モ ー ド ) セ 


クシ ョ ン 
(D [AUX 1]—[AUX 8] キ ー 
@ [HOME] キ ー Noemooe ___ 
== ns no 
|! лох AUX6 AUX7 AUX8 
1 [e 
$7 


DISPLAY ACCESS( デ ィ ス プレ イア 
クセ ス ) セ クシ ョ ン 


DISPLIY АСС 55 | 
5 


SCENE DIO/SETUP MIDI UTILITY 


の / 1NSERT/ PAN — PAIR] 
INSER! PATCH | 


@@ 
(SIS 


ROUTING GROUP 


DYNAMICS EQ EFFECT VIEW 


"T 


(D [SCENE] キ ー 

(2) [DIO/SETUP] キー 

(3) [MIDI] キ ー 

(4) [UTILITY] キ ー 

(8) [g/INSERT/DELAY] キ ー 
(@ [PAN/ROUTING] キ ー 
(7) [PAIR/GROUP] キ ー 
[PATCH] キ ー 

(9) [DYNAMICS] キ ー 


[EQ] キ ー 
⑪ [EFFECT] キ ー 
(2 [VIEW] キ ー 


LAYER( レ イヤ ー) セ クシ ョ ン 


CD [1-16]/[17-32] キ ー 
(2) [MASTER] キ ー 
(3) [REMOTE] キ ー 


=] [©] [©] [© 


| 1-16 17-32 | MASTER REMOTE 


оо 


ヒン ト : ST IN セク ショ ン は レイ ヤー の 影響 を 受け ませ 
ん 。 


HOME (METER) 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


ディ スプ レイ セク ショ ン 


© YAMAHA 


а T 


ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ ロロ 年 
LPPPPEPREP 
Гаа нина ни (ни [ни (и (ни инна |на |на 12| 


(① ディ スプ レイ 

0) ステ レオ メー ター 

@ コン トラ スト 調節 ノブ 

(4) [TF1]~[F4] キ ー 

(5 タブ スク ロー ル [ < ] キ ー 
© タブ スク ロー ル [ 忠 - ] キ ー 


UTE1-32 Д UTES3-48 Д OUT FADER fA OUT MUTE 


タブ スク ロー ル 矢 印 


SELECTED CHANNEL( セ レク テッ 


ド チ ャ ン ネ ル ) セ クシ ョ ン 

QO) PAN コン トロ ー ル SELECTED CHANNEL 

@ [HIGH] キ ー @——@ў + 

(3) [HIGH-MID] キー EQUAEIZER 

(4) [LOW-MID] キ ー @—@ 2—0 

(B) [LOW] キ ー | = 9 

© 【Q] コ ント ロー ル @——@ == 

(7) IFREQUENCY]37 — i-um 
トロ ー ル © = _ 

[GAIN] コン トロ ー ル @ төк ® 


トッ プ パ ネル 9 


SCENE MEMORY( シ ー ン メモ リー) 
セク ショ ン 
(1) [STORE] キ ー 


®© シーン [&]/[W] キ ー 
(@ [RECALL] キ ー 


SCENE MEMORY 


STORE Y n RECALL 


@ 
USER DEFINED KEYS рушг= 
(ユー ザー 定義 キー) セ ク - [= 
ショ ン = = 
© [1]~[8] キ ー OD— = = 


デー タ エ ン トリー セクション 


(D パラ メー ター ホイ ー ル 

(@ [ENTER] キ ー 

(8) [DEC]/[INC] キ ー 

(4) 2—0 i ]/[A]/[W]) キ ー 


SOLO セク ショ ン ' 


SOLO CLEAR 


(D [SOLO] イ ンジ ケー ター 
@ [CLEAR] キ ー 


01V96i—— リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


чан 


10 各部 の 名 称 


リア バ パネル 


ファ ンタ ム 二 48V (^ P. 10) アナ ログ アウ wie デジ タル |/O セク ショ ン MIDI/USB セク ショ ン 
セク ショ ン ( P. 1 (— P. 10) (— P. 10) 


ш 
РНАМТОМ +48V 
Jede 12 CH5-8 CH1-4 
м [Ш |оғғ ом [Ш Јоғғ ом [Ш Јоғғ 'ЕО OUT WORD CLOCK айа 


回 әта ovr [I мю! 
dB (BAL) s DIGITAL Er 


о © | ë аг ee ООО ЧА 


OUT OUT | COAXIAL | COAXIAL USB 2.0 


To HOST 


O © YAMAHA 
POWER A B B) o 
AC IN 
電源 セク ショ ン (ー P. 11) SLOT( ス ロッ ト ) セ クション (+ Р. 11) 
ファ ンタ ムキ + 48V デジ タル 1/0O セク ショ ン 
PHANTOM +48V WORD CLOCK 
CH9-12 CH5-8 CH1-4 


ом [I] ]orr oN [II] ]orr oN [II] оғ 
(D CH1-4 ON/OFF スイ ッ チ 


(2) CH5-8 ON/OFF スイ ッ チ 
(3) CH9-12 ON/OFF スイ ッ チ 


(1) WORD CLOCK OUT 端子 
" ` ② WORD CLOCK IN 端子 

M E = 
アナ ログ アウ トブ ッ ト セ クシ ョ ン (8) ADAT IN/OUT ЖЯ 


STEREG QUT (4) 2TR OUT DIGITAL 端子 


+4dB (BAL) 


MONITOR UT OW GUT (5) TR IN DIGITAL 端子 
ND ӨӨ» el 


E т TE MIDI/USB セク ショ ン 


(① MONITOR OUT 端子 L/R 
(2) OMNI OUT 端子 1 4 
(3) STEREO OUT 端子 L/R 


TO HOST 


OOO: 


THRU 


CD MIDI IN/THRU/OUT 端子 
(2) TO HOST USB 端子 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


SLOT( ス ロッ ト ) セ クシ ョ ン 


(D SLOT 
© © 
@ 
電源 セク ショ ン 


(D POWER ON/OFF ス イッ チ = 


(2 AC IN ソケット Power [| 


リア パネ ル 11 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 
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12 アナ ログ / デジ タル 入出 力 


m ау $2 ・ ファ ンタ ム 電 源 PHANTOM +48V 
~ 
アナ ログ / デジ タル INPUTS I (e ыг» e 
15 に は 、 コ ン デ 
入出 J J ン サ ー マ イ ク や ダイ レク ト ボ ックス に 電源 を 供給 する 


+ 48V の ファ ンタ ム 電 源 が 搭載 され て いま す 。 リ アパ 
ネル の ファ ンタ ム + 48V スイ ッ チ を オン に する と 、 
ファ ンタ ム 電 源 を 供給 し ます 。 


この 章 で は 、 ア ナ ロ グ / デジ タル 入出 力 の 仕様 、 お よび デジ 
タル 入出 力 の 基本 操作 に つい て 説明 し ます 。 


・ バッド 


INPUT 端子 ~ 12 に は 、 入 力 gl 
信号 の レベ ル を 2OdB 減衰 させ 
アナ ログ 入出 力 の 仕様 る IPAD]1 ス イッ チ が 装備 され て いま す 。 こ の [PAD] ス 
イッ チ は 、INPUT Ж А/В どちら の 信号 に 対し て も 有 
効 で す 。 
イン プッ ト ・ 入力 感度 (ゲイ ン ) ー 
PUT 端 22 感 
01V96i の トッ プ バ ネル に は 、 ラ イン レベ ル 機 器 や マイ ク о бЭ 
ロフ ォ ン を 接続 する 入力 端子 が 搭載 され て いま す 。 節 で きま す 。INPUT 端子 1 — a Ya 
12 で は 、[PAD] ス イッ チ の オ 
u qo na w ー [ w = 、 ま た ~ 
— s ー 40dB([PAD] ス イッ チ = ニ オン) と な り ま す 。 ま た 、 
dm 7 P N INPUT 端子 13 ~ 16 の 入力 感度 は 、 二 4dB ~ 
— f баша оа ー 2608 の 範囲 で 調節 で きま す 。 
端子 で す 。 定 格 入力 レベ ル は 一 
60dB —+ 4dB で す 。 ・ [PEAK]/[SIGNAL] イ ンジ ケー ター 
リア パネ ル の ファ ンタ ム + 48V スイ ッ チ を オン に する INPUT 端子 1 16 の 入力 信 
と 、 フ ァ ン タム 電源 を 供給 し ます 。 号 の レベ ル が - 34dB を 超え る | кел 
РА と 、[SIGNAL] イ ンジ ケー ター 
Меера LBA |° が 点灯 し ます 。 ま た 、 入 力 信号 が 
ライ ン レ ベル 機器 や マイ クロ т ©) クリ ッ ピ ング ポイ ント の 3dB 手前 まで 到達 する と 、 
フォ ン の 信号 を 入力 する バラ [PEAK] イ ンジ ケー ター が 点灯 し ます 。 
ンス の TRS フォ ー ン 入力 端子 で す 。 定 格 入力 レベ ル は 
ー 60dB —+ 4dB で す 。 ・ ОТВ IN 端子 | 
同じ 番号 の INPUT 端子 は 、A/B どちら か 一 方 の 端子 だ CD プレ ー ヤ ー な どの ライ ン レ ベル の 
けが 利用 で きま す 。 両 方 の 端子 に ケー ブル を 接続 し た 場 信号 を 入力 で きる アン バラ ンス の 
合 は 、INPUT 端子 B か ら の 入力 信号 が 有効 に な り ま RCA ビン 端子 で す 。 
す 。 AD15/16 ソー ス 選 択 ス イッ チ が 押し | "a 」 
込ま れ て いる と き は 、 こ の 端子 か ら の о 
тле "P є 入力 信号 が AD イン プット 15/16 に 送ら れ ま す 。 ま 
フイ ン レ ベル の 信号 を 入力 で きる パフ た 、 モ ニタ ー ソ ー ス 選択 スイ ッ チ が 押し 込ま れ て いる と 
ンス TRS フォ ー ン タイ ブ の 入力 端子 き は 、 こ の 端子 か ら の 入力 信号 を 直接 MONITOR OUT 


で す 。 な お 、AD15/16 ソー ス 選択 ス си 
イッ チ が 押し 込ま れ て いる と き は 、 З 
INPUT 端子 15/16 が 無効 と な り 、 

ОТВ IN 端子 の 入力 信号 が AD イン プッ ト 15/16 に 

送ら れ ま す 。 


ヒン ト : INPUT 端子 か ら 入力 され た 信号 は 、 任 意 の イ 
ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル に パッ チ で きま す ( イ ンプ ッ ト 
チャ ン ネ ル に 入力 信号 を パッ チ す る 方 法 は 一 P.43) 。 


・INSERT 1/0 端子 = 
от 

TRS フォ ー ン タイ プ の イン サー ““ 

ト 端 子 で す 。AD イン プッ ト に エ INSERT 1/0 

フェ クタ ー な どの 外部 機器 を 挿入 する と き に 利用 し ま 

す 。 


INSERT /O 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 
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アウ ト プ ブッ ト 


01V96i の トッ プ パ ネル / リア パネ ル に は 、 モ ニタ ー シ 


А 
テム 、 外 部 エフ ェクト な どの ライ ン レ ベル 機器 を 接続 する 各 


E 


Чанрд жш: Ха TUCUE S. 


・ MONITOR OUT 端子 L/R 

モニ ター、 ま た は 2TR IN 端子 か ら 
の 入力 信号 を 出力 する 、 バ ラン ス の 
TRS フォ ー ン 端子 で す 。 定 格 出 力 は 
+ 4dB C$, 
この 端子 か ら 出 力 さ れる 信号 は 、 モ ニタ ー ア ウト / ヘッ 
ド フ ォ ン セク ショ ン の モニ ター ソー ス 選 択 ス イッ チ を 
使っ て 切り 替え ます 。 


・ OMNI OUT 端子 1~ 4 


MONITOR OUT 
+4dB (BAL) 


oY 


R L 


任意 の バス の 信号 や 任 TON 
意 の チャ ン ネ ル の ダイ 
レク ト 信 号 を 出力 する 
バラ ンス TRS フォ ー 


OMNI Ol 


UT 
© QOO 
Уем 


す 。 定 格 出 力 レ ベル は + 4dB で す 。 


ヒン ト : OMNI OUT 端子 か ら は 、 任 意 の 信号 経路 を 
パッ チ し て 出力 で きま す (OMNI OUT 端子 に 信号 経 
路 を パッ チ す る 方 法 は っ P.44) 。 


・ STEREO OUT 端子 L/R 
ステ レオ アウ トチ ャ ン ネ ル の 信 
号 を 出力 する バラ ン 
XLR-3-38 タイ プ の 出力 端子 で 
す 。 定 格 出 力 レ ベル は + 4dB で 


STEREO OUT 
+4dB (BAL) 


d. 


・ РТА OUT 端子 
ライ ン レ ベル 信号 を レコ ー ダ ー な ど 
の 外部 機器 に 出力 する アン バラ ンス 
の RCA ピン の 端子 で す 。 こ の 端子 か 
ら は 、 常 に ステ レオ アウ ト と 同じ 信号 L am 
が 出力 され ます 。 -10dBV (UNBAL) 


デジ タル 入出 力 の 仕様 


O1V96i の リア パネ ル に は 、 外 部 機器 と デジ タル 接続 する 


た め の デ ジタル 入出 力 端子 が 装備 され て いま す 


。 こ れ ら の デ 


ジタル 入出 力 端子 に は 、 任 意 の 信号 経路 を パッ チ で きま す 。 


また 、 ス ロッ ト に 1/0 カー ド を 装着 する こと で 、 


アナ ログ 入 


出力 / デ ジタル 入出 力 を 追加 で きま す 。 


デジ タル 入出 力 端子 


* eTR IN DIGITAL 端子 
外部 機器 か ら 民 生 フ ォ ー マ ッ ト 
(IEC 60958) の デジ タル 信号 を 入力 する 
RCA ピン 端子 で す 。 こ の 端子 か ら 入 力 さ れ 
る 信号 は 、 任 意 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル に 
I ty F CERT (> P.43)。 


・ ОТА OUT DIGITAL 端子 


民生 フォ ー マ ッ ト (EC 60958)07 22) 
言 号 を 出力 する RCA ピン 端子 で す 。 こ の 出 


力 端子 に は 、 任 意 の バス や イン プッ トチ ャ ン 
ネル の ダイ レク ト 出 力 を パッ チ で きま す (… 


P.45)。 


・ ADAT IN 端子 
ADAT オプ ティ カル フォ ー 


2TR IN 
DIGITAL 


L 


ッ ト の 8 チャンネル 分 の 


信号 を 入力 する TOSLINK 端子 で す 。 こ の 端子 か ら 入 力 
され る 信号 は 、 任 意 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル に パッ チ で 


== 3 (> P.43)。 
・ ADAT OUT 端子 


ADAT オプ ティ カル フォ ー マ ッ ト の 8 チャ ン ネ ル 分 の 


信号 を 出力 する TOSLINK 端子 で す 。 こ の 昌 


は 、 任 意 の バス や イン プッ トチ ャ ン ネ ル の ダイ レク ト 出 


力 を パッ チ で きま す (ー P.44). 


スロ ッ ト 


H 力 端子 に 


オプ ショ ン の mini-YGDAI(Yamaha General Digital 


Audio Interface)/O0 カー ド を 装着 する Y 


ト で す 。 


AD/DA カー ド や 各種 デジ タル フォ ー 


ッ ト (AES/EBU、 


ADAT、Tascam) に 対応 する デジ タル VO カー ド が 装着 で 


きま す 。 


I/0 カー ド か ら 入 力 さ れ た 信号 は 、 任 意 の イン プッ トチ ャ ン 
ネル / イン サー トイ ン に パッ チ で きま す (ー P.43)。 

また 、I/0 カー ド の アウ トブ プッ ト に は 、 任 意 の バス の 出力 信 
号 や 、 イ ンプ ブッ トチ ャ ン ネ ル の ダイ レク ト 信 号 を パッ チ で き 


#= 3 (> P.46)。 


TEIE 
ПИО SLOT 仕様 」 を ご 参照 くだ さい 。 


可能 な mini-YGDAI 1/0 カー ド は 、 取 扱 説明 書 の 


m 


http://proaudio.yamaha.co.jp/ 


ni-YGDAI I/O カー ド の 最新 情報 は 、 ヤ マハ プロ フェ ッ 
ショ ナル オー ディ オ の ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さ 


い 。 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス 
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14 アナ ログ / デジ タル 入出 力 


МО カー ド か ら の 入力 信号 の サン 
プリ ング レー ト を 変換 する 


オプ ショ ン の デジ タル /0 カー ド MY8-AE96S に は サン 
プリ ング レー トコ ン バ ー タ ー が 搭載 され て お り 、 入 力 信号 の 
サン プリ ング レー ト を 01V96i 本 体 に 合わ せ て 変換 で きま 
E: 


1.DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
FORMAT ペー ジ を 表示 させ ます 。 
サン プリ ング レー トコ ン バ ー タ ー の オン / オフ を 切り 
替え る に は 、SRC フィ ー ル ド の ボタ ン を 使用 し ます 。 デ 
ジタル VO カー ド の 場合 は 、 奇 数 / 偶数 の 順に 並ん だ ペ 
ア の チャ ン ネ ル 単 位 で オン / オフ を 設定 で きま す 。 

Initial Data 


DIO/SETUP О 
CH6-CH6 


.HIGHER SAMPLE РАТЕ DR RRNSFER FORMAT: 


STI1 STI2 STI3 STI4 
€ o oo 


SRC 
1/2 5/6 728 


ДЕДЕ ДЕ. 
ЭБ kHz | 96 kHz | 96 kHz | 96 kHz 


ZTR OUT 
DIGITRL 


15716 


EZ F: 01V96i が 現在 動作 し て いる サン プリ ング 
レー ト は 、WORD CLOCK ペー ジ の FS フィ ー ル ド で 
確認 で きま す 。 


ノー ト : サン プリ ング レー トコ ン バ ー タ ー が 利用 で き 
る デジ タル МО カー ド は 、MY8-AE96S に 限ら れ ま 

す 。 そ の 他 の МО カー ド が 装着 され て いる スロ ッ ト 
(また は 何 も る 装着 さ れ て いな い ス ロッ ト ) で は 、SRC 
フィ ー ル ド の ボタ ン は 表示 され ませ ん 。 


О. カー ソル キー を 使っ て 、SRC フィ ー ル ド に ある 任意 
の らら チャンネル の ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、 
[ENTER] キ ー を 押し ます 。 
選択 し た 5 チャンネル の サン プリ ング レー トコ ン バ ー 
ター の オン / オフ が 切り 替わり ます 。 オ ン に 設定 し た 2 
チャ ン ネ ル か ら の 入力 信号 は 、 サ ンプ リン グレ ー ト が 
O1V96i 本 体 に 合わ せ て 変換 され ます 。 


デジ タル 入力 信号 の 情報 を モニ 
ター する 
2TR IN DIGITAL 端子 や デジ タル 1/0 カー ド を 経由 し て 、 


入力 され る デジ タル 信号 の 各種 情報 (サン プリ ング レー ト や 
エン ファ シス な ど ) を 一 覧 表示 し ます 。 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [UTILITY] キ ー 
を 押し 、 続 いて [Fo] キー を 押し ます 。 
UTILITY 画面 の CH STATUS ペー ジ が 表示 され ます 。 


UTILITY Initial Dat aS 5112 STI3 STI4 
со ОО шш massal QO の の 
Ф 
(2)— [cer] 
| ZTR IN D | 
@— FSI cUnl ock) 
@— EHPHAS IS| E 
@— "— zx 
@— 


この ペー ジ で は 、 次 の ボタ ン を 使っ て 、 信 号 の 情報 を 表 
示さ せ た い スロ ッ ト / 端子 を 選択 し ます 。 


(1) 2TR IN 
ОТВ IN DIGITAL 端子 か ら の 入力 信号 の 状態 を 表示 し 
ます 。 


(2) SLOT 

ッ ト に 装着 され て いる デジ タル I0 カー ド か ら の 
入力 信号 の 情報 を 、 奇 数 / 偶数 の 順に 隣り 合っ た ら チ ャ 
ン ネ ル 単 位 で 表示 し ます 。 


О. 表示 させ た い 端 子 ま た は スロ ッ ト に 相当 する ボタ ン 
に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押し ます 。 
該当 する 端子 の 各種 情報 が 表示 され ます 。 た だ し 、 
AES/EBU フォ ー マ ッ ト 以 外 の mini-YGDAI I/O カー 

ド が 装着 され て いる 場合 、 各 種 情報 は グレ ー 表 示 に な り 
ます 。 
各 項 目 の 内 容 は 次 の と お り で す 。 


(9 FS フィ ー ル ド 
サン プリ ング レー ト を 表示 し ます 。 信 号 が 入力 され て い 
な いと き や 、 ワ ー ド クロ ッ ク が 同期 し て いな い 場 合 は 
"Unlock" と 表示 され ます 。 


(4) EMPHASIS フィ ー ル ド 
エン ファ シス の オン / オフ 状態 を 表示 し ます 。 


(5) CATEGORY フィ ー ル ド 
IEC958Part2(S/PDIF-Consumer) フ ォ ー マ ッ ト に 
含ま れる "カテ ゴリ ド ビ ピット" の 状態 を 表示 し ま 
す 。 
表示 内 容 は 次 の と お り で す 。 
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ー デジ € = 
表示 内 容 ジタル 出力 信号 の ディ ザー 処理 
General ゼネ ラル 。 一 時 的 に 使 
Laser Optical | レー ザー 光学 機器 デジ タル オー ディ オ 信 号 を 量子 化 ビ ッ ト の 高い 機器 か ら 低 
Bus デジ タル ー デ ジタル 変換 機 お よび 信号 処理 い 機器 へ と 転送 する と き に 、 ビ ピット の 切り 捨て が 原因 で 量 
опу 装置 子 化 ノ イズ "と 呼ば れる 耳障り な 雑音 が 発生 する こと が あり 
Magnetic 磁気 テー プ 機器 お よび 磁気 ディ スク 装置 ます 。 量 子 化 ノ イズ に よる 聴感 上 の 影響 を 抑え る た め に 、 デ 
— — ジタル 出力 信号 に 対し て 若干 の ノイ ズ 成 分 を 意図 的 に 加え 
D.Broadcast | デジ タル 放送 受信 ch : 
ааа Е === る と いう 方 法 が あり ます 。 こ の 処理 を "ディ ザー" と 呼び ま 
Е BI フォ ン お よび 弦 信号 を 生成 F 
KICN DEJEN, cz «9—J82])]x6ccbDcses 
with(C) A/D コン バー ター( 著 作 権 情報 あり ) す 。 た と えば 、01V96i の ステ レオ ミッ クス を 16 ビッ ト の 
[Soid Memory | 国体 メモ リー 機器 a | デジ タル レコ ー ダ ー に 録音 する と き な ど に 利用 し ます 。 
mies = 1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
nknown 不明 キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
ノー ト : カテ ゴリ ー コ ー ド ビッ ト を 持た な い IEC958 FORM CERE SUE 
mE T TONG 7 т/с = ドー ミロ オー Xt -7%2 ES 
Part3 (AES/EBU-Professional) 7 フォ ー マ ッ ト の 信号 AO E 
を モニ ター し て いる と き は 、Category フィ ー ル ド に DIO/SETUP Initial Data aeni STI2 STI3 STI4 
“AES/EBU” と 表示 され ます 。 QUSE OQ Initial Da の の の の 


.HIGHER SAMPLE RATE DATA TRANSFER FORHRT ] 


ーー 
adal Е ЕЕЕ 
z 


(8 COPY フィ ー ル ド 
IEC958Part2(S/PDIF-Consumer) フ ォ ー マ ッ ト に 
含ま れる コピ ー 禁 止 情 報 の 有無 を 表示 し ます 。“OK" と 
表示 され る 場合 は コピ ー 許 可 、“Prohibit' と 表示 され る 
場合 は コピ ー 禁 止 を 表わし ます 。 


ZTR OUT 
DIGITAL LOFE 


3. MY16-AE が 挿入 され て CA GEA 09-16 
いる SLOT を 選択 し た 場 = 


合 は 、 画 面 右 下 に 表示 され る [O 1-081/[09-16];F 
タン を 使用 し て 、 表 示す る チャ ン ネ ル を 切り 替え ま 
す 。 


О. ディ ザー 処理 を 行ない た い 端子 F チャ ン ネ ル に カー 
ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は [INC] 
/[DEC] キ ー) を 使っ て 、 受 信 側 の 量子 化 ビッ ト 数 に 
合わ せ て 数 値 を 選択 し ます 。 


ノー ト : 

・“OFF" を 選ん だ 端子 / チ ャ ン ネ ル で は 、 デ ィ ザ ー 処 
理 は 無効 で す 。 

・ デ ィ ザ ー 処 理 が 有効 な の は 、 受 信 側 の シス テム の 量 
子 化 ビッ ト 数 が 01V96i より 低い と き に 限ら れ ま 
+, 


ヒン ト : [ENTER] キー を 続け て 2 回 押す と 、 設 定 し た 
内 容 を すべ て の チャ ン ネ ル に コピ ー す る か どう か を 
尋ね る Confirm ウィ ンド ウ が 表示 され ます 。 
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МҮЛК / GOLL 


16 アナ ログ / デジ タル 入出 力 


バハ ルイ サンプリング レー ト の 設定 


01V96i を ハイ サン プリ ング レー ト (88.2kHz/86kH2Z) 
で 動作 させ 、 外 部 機器 と の 間 で デジ タル オー ディ オ 信 号 を 送 
受信 する 場合 は 、 外 部 機器 が 対応 する サン プリ ング レー ト に 
合わ せ て デー タ の 転送 方 法 を 選択 する 必要 が あり ます 。 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し 、DIO/SETUP 画面 の WORD 
CLOCK ペー ジ を 表示 させ ます 。 


どど . ワ ー ド クロ ッ ク ソ ー ス と し て 、INT 88.2k また は 
INT 96k を 選び ます 。 


ノー ト : 01V96i を ハイ サン プリ ング レー ト 
(88.2kHz/96kHz) で 動作 させ る と き は 、2 系 統 の 内 蔵 
エフ ェクト だ けが 使用 可能 と な り ま す 。 


・ DOUBLE SPEED( ダ ブル スピ ー ド ) 


八 イ サン プリ ング レー ト (88.2/96kHz) の デジ タル 信 
号 を 入出 力 し ます 。 ハ イサ ンプ リン グレ ー ト に 対応 し た 
機器 と の 間 で 、 デ ー タ を 転送 する と き に 利用 し ます 。 


ノー ト : この 設定 が 選択 で きる の は 、 ダ ブル スピ ー ド 
で デジ タル 信号 を 入出 力 で きる デジ タル |I/O カー ド 
(MY8-AE96、MY8-AE96S な ど ) が 装着 され て いる ス 
ロッ ト に 限り ます 。 


・ SINGLE( シ ング ル ) 


O1V96i が ハイ サン プリ ング レー ト で 動作 し て いる と 
き に 、 半 分 の サン プリ ング レー ト (44.1/48kHz) の 信 
号 を 送受 信 す る 特殊 な 設定 で す 。 た と えば 01V86i を 
88.2kHz で 動作 させ て いる と き に 、 外 部 デジ タル 機器 
か ら 44.1kHz の デジ タル 信号 を 取り 込み た いと き な 
ど に 使用 し ます 。 


3. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を も う 一 度 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
FORMAT ペー ジ を 表示 させ ます 。 


DIO/SETUP Initial Data BELT STI2 STI3 5114 
CEH1-CH1 0 の の の の 
[HIGHER SAMPLE БЕТЕ ОЯТА TRANSFER FORMAT) 


ZTR OUT 


DIGITRL OFF 


4. カー ソル キー を 使っ て IN/OUT フィ ー ル ド (①) に 

カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は 
[INC]/[DEC] キ ー) を 使っ て 、 デ ー タ の 転送 方 法 を 
選ん で くだ さい 。 
IN/OUT フィ ー ル ド で は 、 ッ ト の 入出 力 ご と に 、 次 
の 転送 方 法 が 選択 で を ます 。 た だ し 、01V96i が ハイ サ 
ンプ リン グレ ー ト で 動作 し て いな けれ ば 、 設 定 を 行なう 
こと は で きま せん 。 


・ DOUBLE CHANNEL( ダ ブル チャ ン ネ ル ) 
01V86i の 半分 の サン プリ ング レー ト (44.1/48kHzZ) 
の 信号 を ら チ ャ ン ネ ル 分 合わ せ て 、 ハ イサ ンプ リン グ 
レー ト の モノ ラル 信号 と し て 入出 力 し ます 。 ハ イサ ンプ 
リン グレ ー ト で 動作 する 01V86i と 44.1/48kHz に 
対応 し た 外部 デジ タル 機器 と の 間 で 、 デ ー タ を 転送 する 
と き に 利用 し ます 。 


ノー ト : ダブ ルチャ ン ネ ル に 設定 し た スロ ッ ト で は 、 
使用 で きる チャ ン ネ ル 数 は 半分 に な り ま す ( 偶 数 チャ 
ン ネ ル の 入出 力 は 無効 で す ) 。 
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ノー ト : ダブ ルス ピー ド で デジ タル 信号 を 入出 力 で き 
る デジ タル 1/0 カー ド (MY8-AE96、MY8-AE96S な 
ど ) が 装着 され て いる スロ ッ ト で は 、 こ の 設定 は 選べ 
ませ ん 。 


ヒン ト : мо カー ド が 装着 され て いな い ス ロッ ト や 、 
AD/DA カー ド な ど 入 出力 フォ ー マ ッ ト に 影響 し な い 
I/O カー ド が 搭載 され て いる スロ ッ ト は 、 設 定 値 の 
フィ ー ル ド に “一 "と 表示 され ます 。 
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イン ブッ トチ ャ ン ネ ル 


章 で は 、01V96i の イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 各種 パラ 
ター を 調節 する 方 法 を 説明 し ます 。 


この 
メー 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル に つい て 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル は 、01V96i に 入力 され た 信号 (お よ 
び 内 蔵 エ フェ クト 1 4 か ら 出 力 さ れ た 信号 ) の 音量 や 音 
質 を 調節 し 、 バ ス 1 ~ 8、 ス テレ オバ ス 、AUX セン ド 1 ~ 
8 な ど に 送り 出す セク ショ ン で す 。 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル に 
は 、 モ ノラ ル 仕 様 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 32 と 、 ス テ 
レオ 仕様 の ST IN チャ ン ネ ル 1 — 400 種類 が あり 、 そ れ 
ぞ れ 利用 で きる 機能 が 若干 異な り ま す 。 


イン ブッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 32 


フェ イズ 、 ゲ ー ト 、 コ ンプ レッ サー、 ア ッ テ ネ ー タ ー、EQ な 
ど を 使っ て 信号 を 加工 で きる モノ ラル 入力 の チャ ン ネ ル で 
す 。 次 の 図 は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル 1 ~ 32 の 信号 の 流れ 
を 表わし た も の で す 。 


INPUT 1(.32) 


== METER] soLo 
МЕТЕ] P. 
Out Metar) METER PAN 2e 
METER] Т INSERT INSERT “= s 
I 1] | ON LEVEL ili PAN г 
4BAND INPUT| | |°. у НИ! 
の HH_GATE ATTH Eo DELAY A | 7 


РАМ 
トー 
LFE 


[NIS 
[METER] [METER] 


INPUT PATCH 


PREIPOST ON AUX 
OM Pi | 

m se] 

pom 


L—— DIRECT OUT 1(..32) 


各 パ ラメ ー タ ー の 内 容 は 次 の と お り で す 。 
・ の (フェ イズ ) 
入力 され た 信号 の 位相 を 切り 替え ます 。 


・ GATE( ゲ ー ト ) 
ゲー ト ま た は ダッ キン グ と し て 利用 で きる ゲー ト 系 ダ 
イナ ミク スプ ロ セ ッ サ ー で す 。 

・ COMP( コ ンプ レッ サー) 
コン プレ ッ サ ー、 エ キス パン ダー、 リ ミッ ター と し て 利 

で きる コン プレ ッ サ ー 系 ダイ ナミ クス プロ セッ サー 
で す 。 コ ンプ レッ サー の 挿入 位置 は 、EQ の 手前 、 フ ェ ー 
ダー の 手前 、 フ ェ ー ダ ー の 直後 の 中 か ら 選 択 で きま す 。 

・ ATT( ア ッ テ ネ ー タ ー) 
EQ の 入力 信号 の レベ ル を 減衰 / 増幅 し ます 。EQ 通過 
後に 信号 が クリ ッ プ する の を 防い だ り 、 レ ベル が 下がり 
過ぎ る の を 補正 し た りす る と き に 使用 し ます 。 

・ 4 BAND EQ(4 バン ドイ コラ イザ ー) 


HIGH、HIGH-MID、LOW-MID、LOW の 4 バン ド を 備 
えた パラ メト リッ ク EQ で す 。 


・ INPUT DELAY( イ ンプ ッ ト デ ィ レ イ ) 
入力 され た 信 号 を 遅延 させ ます 。 チ ャ ン ネ ル 間 の タイ ミ 
ング を 微 調節 する ほか 、 フ ィ ー ド バッ ク 付き の ディ レイ 
エフ ェクト と し て も 利用 で きま す 。 


・ ON( オ ン / オフ ) 


チャ ン ネ ル の オン / オフ を 切り 替え ます 。 オ フ に する と 
その チャ ン ネ ル は ミュ ー ト され ます 。 


・ LEVEL( レ ベル ) 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 入力 レベ ル を 調節 し ます 。 


・ PAN( パ ン ) 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル か ら ス テレ オバ ス に 送ら れる 信 
号 の パン を 調節 し ます 。 ま た 、 ベ ペア に 設定 され た 2 本 の 
バス に 対し 、 パ ン の 設定 を 適用 する こと も 可能 で す 。 


・ AUX(AUX セン ドレ ベル ) 
AUX セン ド 1 ~ 8 へ の セン ドレ ベル を 調節 し ます 。 
AUX セン ド に 送ら れる 信号 の 送出 位置 は 、 プ リフ ェ ー 
ダー/ ポス ト フ ェ ー ダ ー の どちら か 一 方 を 選択 し ます 。 

・ INSERT( イン サー ト ) 
入力 信号 を 入出 力 端子 や /O カー ド を 通じ て 外部 
り 出 し た り 、 内 蔵 エ フェ クト を 挿入 し た り し ます 。 
を 取り 出す 入出 力 端子 や /O0 カー ド の チャ ン ネ ル 

に パッ チ で きま す (AD イン プッ ト の INSERT / 

子 と 混同 し な いよ うに 、 ご 注意 くだ さい )。 


・ METER( メー ター) 
METER 画面 に 表示 され る レベ ル の 検出 位置 を 切り 替 
えま す ( 検 出 位置 の 選択 方 法 に つい て は 、 取 扱 説明 書 ( 
子 ) の 「 レ ベル メー ター の 見 方 ] を ご 参照 くだ さい 。)。 


取 
= 


9+ Dili r! 


= 


ST IN チャ ン ネ ル 1 ~ 4 


フェ イズ 、 ア ッ テ ネ ー タ ー、EQ な ど を 使っ て ステ レオ 信号 
を 加工 で きる ステ レオ チャ ン ネ ル で す 。 次 の 図 は 、ST IN 
チャ ン ネ ル 1 ~ 4 の 信号 の 流れ を 表わし た も の で す 。 


STIN1-4 


IMETER 


METER P ed 


| oN ва | LIS 
BAD ° HLH 

1—1 dur 

Stereo Configuration Me 


INPUT PATCH 


PREPOST oON AUX 


— | 


ST IN チャ ン ネ ル に は 、 次 の パラ メー ター が 用 意 さ れ て いま す 。 
の ( フェ イズ ) 

・ ATT( ア ッ テ ネ ー タ ー) 

・ 4 BAND EQ(4 バン ドイ コラ イザ ー) 

・ ON( オ ン / オフ) 

・ LEVEL( レ ベル ) 

・ PAN( パ ン ) 

・ AUX(AUX セン ドレ ベル ) 

・ METER( メー ター) 
各 パ ラメ ー タ ー の 内 容 は 、 前 述 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 
~ 32 の 説明 を ご 参照 くだ さい 


ヒン ト : 上 記 の チャ ン ネ ル 単 位 の パラ メー ター は 、 設 定 内 
容 を チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ー に スト ア で きま す 。 ま た 、 
ゲー ト 、 コ ンプ レッ サー、EQ の パラ メー ター は 、 専 用 の ラ 


イブ ラリ ー に 個別 に スト ア す る こと も 可能 で す 。 
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47 そ べ と 了 する と ズル 


18 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 


画面 内 の 操作 で イン プッ トチ ャ ン ディ レイ の 設定 
ネル を 設定 する イン ブッ トチ ャ ン ネ ル ご と の ディ レイ を 設定 する に は 、 
[の /INSERT/DELAY] キー を 繰り 返し 押し 、 次 の ペー ジ の 
イン ブッ トチ ャ ン ネ ル の パラ メー ター を 操作 する に は 、 画 面 中 か ら 設 定 し た い チ ャ ン ネ ル に 対応 する ペー ジ を 呼び 出し 
内 で 目的 の パラ メー ター に カー ソル を 合わ せ て 設定 値 を 変 ます 。 


更 する 方 法 と 、 ト ッ プ パネ ル の 操作 子 を 使っ て 主要 な パラ 
メー ター を 直接 変更 する 方 法 が あり ます 。 

ここ で は 、 画 面 内 の 操作 に よる パラ メー ター の 設定 方 法 に つ 
いて 説明 し ます 。 


・ DLY1-16 ペー ジ 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 16 の ディ レイ を 設定 し ま 
す 。 


・ DLY17-32 ペー ジ 


イン ブッ トチ ャ ン ネ ル 17 ~ 32 の ディ レイ を 設定 し 
フェ イズ の 設定 ます 。 
сеат 設定 可能 な パラ メー ター と その 操作 方 法 は 各 画面 と も 共通 
[の /INSERT/DELAY] キ ー を 繰り 返し 押し ii 3 操作 方 法 は 各 画 面 と も 共通 
て 、 の /INS/DLY 画面 の PHASE ペー ジ を 表示 させ ます 。 


この ペー ジ で は 、 フ ェ イ ズ を 切り 替え た い チ ャ ン ネ ル の 
NOR/REV ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キ ー( ま 
た は [INC]/[DEC] キー) を 押し て 設定 を 切り 替え ます 。 


$7 INSZDLY Initial Data SI STI2 STI3 STI4 
Wi -CHI OO ax agao) 0 O (の 


ГИ Initial шаа сря STI2 STI3 STI4 
rO Em amo 0) (O (の 
| CH1-15 DELAY] CH1 


DELAY SCALE (Ress) ee ] вашар Ceeat ] Eras] 


БЫ 


| gn | gn 


[ msec] о.о: а.а 

Isamrie] @: 9 

MIX EEST +100 

FB.GRIN | ох ex 
i 15 ; 1 

i ; СЕЕ] 

[ msec] і в.о: а.а 

[samrie] i а: 9 

HIX i +100} +1@@ 

FE.GAIN i exi ex 


(D DELAY SCALE フィ ー ル ド 


各 チ ャ ン ネ ル の 上 か らら 行 目 に 表示 され る ディ レイ タ 
イム の 単位 を 、 次 の ボタ ン を 使っ て 選択 し ます 。 


(Т) NOR/REV ボタン ・ Iter n CREME, Pd is 
該当 する イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 位相 を 切り 替え ます 。 ・ eu TUE フィ ー ト 単位 
ボタ ン の 表示 が NOR の と き は 正 相 、REV の と き は 逆 ・ sample ボタ ン ............. サン プル 単位 
相 と な り ま す 。 ・ beat RIY 単位 
($) GLOBAL フィ ー ル ド ・ тате ボタ ン タイ ムコ ー ド の フレ ー ム 単位 
NOR ボタ ン /REV ボタ ン を 使っ て すべ て の イン プッ (2 GANG ボタ ン 
トチ ャ ン ネ ル の フェ イズ の 設定 を 一 括 し て 切り 替え ま ペア に 設定 され た ら チャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム の 設 
す 。 定 を 連動 させ る か (ボタ ン = テ オン )、 ま た は 個別 に 設定 す 
る か (ボタ ン ニ オフ ) を 選び ます 。 
ヒン ト : 
・ ペー ジ の 右上 に は 、 現 在 選 ば れ て いる チャ ン ネ ル の 名 前 (9 チャ ン ネ ルフ ィ ー ル ド 
が 表示 され ます 。 各 チ ャ ン ネ ル の ディ レイ パラ メー ター を 設定 し ます 。 各 
・ ST IN チャ ン ネ ル 、 お よび ペア に 設定 され て いる 2 チャ 項目 の 内 容 は 次 の と お り で す 。 
ン ネ ル で も 、 フ ェ イ ズ は 個別 に 設定 で きま す 。[SEL] . 
キー を 使っ て ST IN チャ ン ネ ル を 選ん だ 場合 は 、 同 じ ・ ON/OFF ボタ ン 
[SEL] キー を 押す た びに L チャンネル と R チ ャ ン ネ ル ディ レイ の オン / オフ を 切り 替え ます 。 
が 切り 替わり ます 。 ТРЕХ 


ディ レイ タイ ム を ミリ 秒 単位 で 設定 し ます 。 


・ meter/feet/sample/beat/frame 
ディ レイ タイ ム を メー トル / フィ ー ト / サン プル / 拍 / 
フレ ー ム の いずれ か の 単位 で 設定 し ます 。 設 定 す る 単位 
は 、DELAY SCALE フィ ー ル ド の ボタ ン で 選び ます 。 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


画面 内 の 操作 で イン プッ トチ ャ ン ネ ル を 設定 する 19 


・ MIX 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 信号 と ディ レイ に よっ て 遅 ら 
せ た 信 号 の ミッ クス バラ ンス を 調節 し ます 。 

* FB.GAIN 
ディ レイ の フィ ー ド バッ ク 量 を 調節 し ます 。 


ヒン ト : 

・ この 機能 は 、ST IN チャ ン ネ ル で は 利用 で きま せん 。 

・ ディ レイ タイ ム の 可変 範囲 は 、01V96i が 動作 し て いる 
サン プリ ング レー ト に 応じ て 変化 し ます 。 

・ DELAY SCALE 7 フィ ー ル ド で meter/feet &3 A, 7235 
合 は 、 音 速 (摂氏 20 て の と き に 、343.59m/sec) を 基準 
に し て 、 距 離 を ディ レイ タイ ム に 換算 で きま す 。 離 れ た 
2 つの 音源 の 時 間 差 を 補正 し た いと き に 、 便 利 で す 。 

・ DELAY SCALE フィ ー ル ド で beat を 選ん だ 場合 は 、 
フィ ー ル ド の 下 に 拍 の 基準 と な る 音符 を 設定 する パラ 
メー ター ボッ クス と 、 テ ン ポ ボ (BPM) を 設定 する パラ 
メー ター ボッ クス が 表示 され ます 。 こ れ ら の パラ メー 
ター ボッ クス で 音符 と BPM を 指定 すれ ば 、 楽 曲 の テン 
ポ に 合わ せ て ディ レイ タイ ム を 設定 で きま す 。 


ゲー ト の 設定 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル の ゲー ト を 設定 する に は 、[SEL] キ ー 
で チャ ン ネ ル を 選び 、DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[DYNAMICS] キ ーー [F1] キ ー の 順に キー を 押し て 、 
DYNAMICS 画面 の GATE EDIT ペー ジ を 表示 させ ます 。 


DYNRE|i CS initial Data | aH 5712 sss 
mee Отча “|| O G) Ç 


[ЕНІ GIHTE EDIT) 


RTTRCK 


-56dB i üms 
DECRY B HOLD i 
384ms i 2.35ms 


САТЕ EDIT C GATE LIS ДА COMP |EDIT ZA COHP LIE 


(D KEYIN SOURCE Z フィ ー ル ド 
ゲー ト を 作動 させ る トリ ガー を 次 の 中 か ら 選 択 し ます 。 

・ SELF ボ タン その チャ ン ネ ル の 入力 信号 を ト 

リガ ー に し ます 。 

・ CHANNEL ボタ ン .…… 特定 チャ ン ネ ル の 入力 信号 を ト 

リガ ー に し ます 。 チ ャ ン ネ ル の 
選択 は ボタ ン 下 の パラ メー ター 
ボッ クス で 行ない ます 。 

・ AUX ボタ ン aaa. AUX セン ド の 信号 を トリ ガー 
と し て 利用 し ます 。 バ ス の 選択 
は ボタ ン 下 の パラ メー ター ボッ 
クス で 行ない ます 。 


(2) STEREO LINK フィ ー ル ド 
ON/OFF ボタ ン を オン に する と 、 現 在 の チャ ン ネ ル と 
ペア に 設定 可能 な チャ ン ネ ル 同 士 で 、 ゲ ー ト を 連動 させ 
ま び 。 
(3) CURVE フィ ー ル ド 
現在 の ゲー ト の 特性 カー ブ を 表示 し ます 。 


(④ TYPE フィ ー ル ド 
在 の ゲー ト の タイ プ (GATE また は DUCKING) x 
示し ます 。 


ği 


ノー ト : この ペー ジ で ゲー ト の タイ プ を 切り 替え る こ 
と は で きま せん 。 別 の タイ プ を 利用 し た いと き は 、 
ゲー トラ イブ ラリ ー か ら 目 的 の タイ プ を 使っ た プロ 
グラ ム を リコ ー ル し て くだ さい 。 


(5) メー ター 
ゲー ト 通 過 後 の 信号 レベ ル と ゲイ ン リ ダク ショ ン の 量 
を 表示 し ます 。 


(6) ON/OFF フィ ー ル ド 
ON/OFF ボタ ン を 使っ て ゲー ト の オン / オフ を 切り 替 
えま す 。 

(7) PARAMETER フィ ー ル ド 
ゲー ト の パラ メー ター を 調節 し ます (パラ メー ター の 詳 
ffll&— P.150)。 


Ш 


ヒン ト : 
・ こ の 機能 は 、ST IN チャ ン ネ ル で は 利用 で きま せ 
ん 。 


・ ゲー ト の 設定 は ゲー トラ イブ ラリ ー に 保存 で きま 
す 。 ゲ ー ト ライ ブラ リー に は 、 さ ま ざ ま な 用 途 に 応 
じ た プ リセ ッ ト プ ログ ラム が 用 意 さ れ て いま す (… 
P.79) 。 
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コン プレ ッ サ ー の 設定 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル の コン プレ ッ サ ー を 設定 する に は 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DYNAMICS] キ ーー 
[F3] キ ー の 順に キー を 押し て DYNAMICS 画面 の COMP 
EDIT ペー ジ を 表示 させ ます 。 


Суна! a OO ns" pata, а! юа. 


rm CHP EDIT] - 


gi STI2 sia т 
uQ 0%) Gp Е 


CURUE 


に エー エー ドコ さ エー] 


- 9 

(3 THRESHOLD б) RRTIO i RTTRCK 

- 8.8dB | 2.5:1 : 68ms 
RELEASE } OUT GRIN Í б) KNEE 
229ms E B.üdB : 2 


r3 
(D POSITION 7 フィ ー ル ド 
パラ メー ター ホイ ー ル (また は [INC]/[DEC] キ ー) を 
使っ て コン プレ ッ サ ー の 挿入 位置 を 次 の 中 か ら 選 択 し 


САТЕ EDIT ZX GATE СТЕ ZÀ E COMP LIE Z 


・ PRE Е......................... イコ ライ ザー の 直前 (初期 設定 
・ PRE FADER .............. フェ ー ダ ー の 直前 
POST FADER ............ フェ ー ダ ー の 直後 


(2) STEREO LINK フィ ー ル ド 

ON/OFF ボタ ン を オン に する と 、 現 在 の チャ ン ネ ル こ と 
ペア に 設定 可能 な チャ ン ネ ル 同 士 で 、 コ ンプ レッ サー の 
動作 を 連動 させ ます 。 


(8 CURVE フィ ー ル ド 
在 の コン プレ ッ サ ー の 特 


(Q TYPE フィ ー ル ド 

現在 選ば れ て いる コン プレ ッ サ ー の タイ プ 
(COMP/EXPAND/COMP(H)/COMP(S)) を 表示 し 
ます 。 


千 カ ー ブ を 表示 し ます 。 


ノー ト : この ペー ジ で コン プレ ッ サ ー の タイ プ を 切り 
替え る こと は で きま せん 。 別 の タイ プ を 利用 し た いと 
き は 、 コ ンプ レッ サー ライ ブラ リー か ら 該 当 す る タイ 
プ を 使っ た プロ グラ ム を リコ ー ル し て くだ さい 。 


(5) メー ター 

コン プレ ッ サ ー 通 骨 後 の 信号 レベ ル と ゲイ ン リ ダク 
ショ ン の 量 を 表示 し ます 。 

(6) ON/OFF フィ ー ル ド 
ON/OFF ボタ ン を 使っ て コン プレ ッ サ ー の オン / オフ 
を 切り 替え ます 。 


(7) PARAMETER フィ ー ル ド 
コン プレ ッ サ ー の パラ メー ター を 個別 に 調節 し ます ( タ 
イプ ご と の パラ メー ター の 詳細 は 一 P.151)。 


ヒン ト : 
・ この 機能 は 、ST IN チャ ン ネ ル で は 利用 で きま せ 
ん 。 


・ コン プレ ッ サ ー の 設定 は コン プレ ッ サ ー ラ イブ ラ 
リー に 保存 で きま す 。 コ ンプ レッ サー ライ ブラ リー 
に は 、 さ ま ざ ま な 用 途 に 応じ た プリ セッ ト プ ロ グラ 
ム が 用 意 さ れ て いま す ( 一 P.80) 。 


アッ テ ネ ー タ ー の 調節 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル の アッ テ ネ ー タ ー を 調節 する に は 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [EQ] キ ーー [F3] -— 
の 順に キー を 押し 、EQ 画面 の IN АТТ ペー ジ を 呼び 出し ま 
す 。 


19 11 12 13 14 15 16 ZL — 2R 


Саа ааа 


Øde  GdB  GdB Øde dB GdB Øde Øde Øde BdB 
17 18 19 20 21 22 25 24 


EG EDIT. MEG LIBRARYA 


的 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル に 対応 する ノブ に カー ソル を 
合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル を 回 し 、 一 96dB ~+ 12dB 
の 範囲 で 、 ア ッ テ ネ ー タ ー の 値 を 設定 し ます 。 


ヒン ト : 現在 選ば れ て いる チャ ン ネ ル の アッ テ ネ ー タ ー 
の 設定 (dB 単位 ) は 、EQ 画面 の EQ EDIT ペー ジ で も 行 な 
えま す 。 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


画面 内 の 操作 で イン プッ トチ ャ ン ネ ル を 設定 する 21 


EQ の 設定 


01V96i の 各 チ ャ ン ネ ル に は 、 
LOW/LOW-MID/HIGH-MID/HIGH の 4 バンド EQ が 搭 
載 さ れ て いま す 。LOW-MID/HIGH-MID の 2 つの バン ド は 
ピー キン グ タ イプ の EQ と し て 利用 で きま す 。 ま た 、 
LOW/HIGH の ら 5 つの バン ド は シェ ルビ ング タイ プ 、 ピ ー 
キン グ タ イプ 、HPF また は LPF の いずれ か の タイ プ が 選択 
で きま す 。 


1. [SEL] キ ー を 使っ て 、EQ を 調節 し た い チ ャ ン ネ ル 
を 選び ます 。 


О. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [EQ] キ ーー 
[F1] キ ー の 順に キー を 押し 、EQ 画面 の EQ EDIT 
ペー ジ を 表示 させ ます 。 


|5111 STI2 STI3ISTI4 
mQ の の 


この ペー ジ に は 、 次 の パラ メー ター が 含ま れ ま す 。 


(D EQ ON フィ ー ル ド 
ポ ボタン を 使っ て EQ の オン / オフ を 切り 替え ます 。 
TYPE フィ ー ル ド 以 外 に カー ソル が ある と き は 、 
[ENTEH] キ ー を 押す だ け で EQ の オン / オフ が 切り 替 
わり ます 。 


(2 TYPE フィ ー ル ド 
EQ の タイ ブ を 選択 し ます 。TYPE | ボタ ン を オン に す 
る と 従来 の 02R シリ ー ズ の アル ゴリ ズム 、TYPE II ボ 
タン を オン に する と バン ド 間 の 干渉 が 少な い ア ル ゴ リ 
ズム が 使用 で きま す 。 

(3) АТТ フィ ー ル ド 
EQ に 入力 され る 信号 の アッ テ ネ ー タ ー の 値 を dB 単位 


で 設定 し ます 。EQ 画面 の IN ATT ペー ジ と 同じ パラ 
メー ター で す 。 

(4) CURVE フィ ー ル ド 

現在 の EQ の 特性 カー ブ を 表示 し ます 。 

(5) メー ター 

現在 選ば れ て いる イン プッ トチ ャ ン ネ ル と 、 そ の チャ ン 


ネル と ペア に 設定 可能 な チャ ン ネ ル の イコ ライ ザー 通 
週 後 の 信 号 レ ベル を 表示 し ます 。 


(6) LOW/L-MID/H-MID/HIGH フィ ー ル ド 
バン ド ご と の Q( 特 性 )、F( 周 波数 )、G( ゲ イン ) を 調節 し 
ます 。 各 パラ メー ター の 設定 範囲 は 次 の と お り で す 。 


パラ メー ター LOW HIGH 


LPF、 
10.0— 0.10 | 10.0~ 0.10 
(41 ステ ッ プ ) | (41 ステ ッ プ )、 
H.SHELF 


PF、 
10.0—0.10 
(41 ステ ッ プ )、 
L.SHELF 


フリ ー ケ ン 1.2Hz — 20.0kHz 
シー (1/18 オク ター プ ご と に 120 ステ ッ プ ) 
ゲイ ン ー 18.0dB ~ +18.0dB(O.1dB ご と ) `! 


*1. Q が HPF ま た は LPF に 設定 され て いる と き 、LOW お よび HIGH 
GAIN コ ント ロー ル は フィ ルター の オン / オ フ コ ン トロ ー ル と し 
て 機能 し ます 。 


ヒン ト : 

・ LOW フィ ー ル ド の Q パラ メー ター で HPF を 選ん 
だ と き は 、LOW バン ド EQ が ハイ パス フィ ルター 
と し て 動作 し ます 。 ま た LSHELF を 選ん だ と き は 、 
シェ ルビ ング タイ プ の EQ と し て 動作 し ます 。 

・ HIGH フィ ー ル ド の Q パラ メー ター で LPF を 選ん 
だ と き は 、HIGH バン ド EQ が ロー パス フィ ルター 
と し て 動作 し ます 。 ま た H.SHELF を 選ん だ と き 
は 、 シ ェ ル ビン グ タ イプ の EQ と し て 動作 し ます 。 


З. 操作 し た い パ ラメ ー タ ー に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラ 
メー ター ホイ ー ル を 回 し て 設定 値 を 変更 し ます 。 


ヒン ト : 

・ ST IN チャ ン ネ ル の EQ は 、L/R の 設定 が 連動 し ま 
す 。 

・ SELECTED CHANNEL セク ショ ン の 操作 子 を 使 
えば 、 操 作 す る 帯域 を 選び 、Q (特性 ) F (周波 数 ) 、G 
(ゲイ ン ) の 各 パ ラメ ー タ ー の ノブ を 使っ て 直接 操 
ETZ £F (> P.25) 

・ EQ の 設定 は EQ ライ ブラ リー に 保存 で きま す 。 
EQ ライ ブラ リー に は 、 さ ま ざ ま な 用 途 に 応じ た プ 
リセ ッ ト プ ログ ラム が 用 意 さ れ て いま す ( 一 
P.149) 。 
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イン プッ トチ ャ ン ネ ル 


IN 


ン の 設定 


各 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の パン を | 6З ~ CENTER ~ 


RG 


3 の 範囲 で 調節 で きま す 。 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の パン 


設定 する に は 、[PAN/ROUTING] キ ー を 繰り 返し 押し 
[o 


PAN/ROUTE 画面 の PAN ペー ジ を 呼び 出し ます 。 


CENTER CENTER CEHTER CEHTER CENTER CENTER 
PAI 


CENTER CENTER 
EA ROU TI TO ДАБОШТ1 TST AA BUS TO ST Fi P| 


設定 し た い チ ャ ン ネ ル の パン ノブ に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラ 
メー ター ホイ ー ル を 回 し て パン の 値 を 調節 し ます 。 
(① パン ノブ 


@ 


・ INDIVIDUAL( イ ン デ ィ ビ デュ アル ) 


各 チ ャ ン ネ ル の パン の 値 を 調節 し ます 。 
[ENTER] キ ー を 押す と 、 パ ン の 値 が CENTER に 設定 
され ます 。 


MODE フィ ー ル ド 
チャ ン ネ ル を ペア に し て いた と き の パ ン の 動作 を 選択 
し ます 。 選 択 可能 な 設定 は 次 の と お り で す 。 


2 つの チャ ン ネ ル の パン を 個別 に 動作 
der. っ Q 


CENTER CENTER 
・GANG( ギ ャ ング ) ЖОГ 
2 つの チャ ン ネ ル の パン を 現在 の 広 が С^) = О) 
り を 保 うだ ま 連 動 ご させ す 。 m "T 
・ INV GANG( イ ン バ ー ス ギャ ング ) 1 -w- 2 
2 つの チャ ン ネ ル の パン を 逆 方 向 に 連 OXO 
動 さ せま す 。 TY ー 
ヒン ト : 


・ST IN チャン ネル の パン は 、L/R 独立 し て 設定 で きま 


す 。 


・ SELECTED CHANNEL セク ショ ン の PAN コン ト 


ロー ル を 回 し て 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の パン を 設定 す 
る こと も 可能 で す 。 


・ 01V96i の サラ ウン ドモ ー ド を STEREO 以外 に 切り 替 


えた と き は 、 サ ラウ ンド パン が 利用 で きま す 。 サ ラウ ン 
ド パ ン に つい て は 、P.52 を ご 参照 くだ さい 。 


ルー ティ ング を 変更 する 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 送り 先 を 、 ス テレ オバ 
8、 ダ イレ クト アウ ト の 中 か ら 選 択 し ます 。 初 期 状 態 で は ス 
テレ オバ ス に の み 信 号 が 送 
ー ま た は 複数 の 送り 先 を 選択 で きま す 。 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[PAN/ROUTING] キ ー を 繰り 返し 押し 、 次 の ペー 


られ て いま す が 、 必 要 に 応じ て 湯 


AA 1 = 


H 


ジ の 中 か ら 設 定 し た い チ ャ ン ネ ル に 対応 する ペー ジ 


を 呼び 出し ます 。 
・ ROUT1-16 ペー ジ 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 16 の ルー ティ ング を 設定 


し ます 。 
・ ROUT17-STI ペー ジ 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 17-32 と ST IN チャ ン ネ ル 


1 4 の ルー ティ ング を 設定 し ます 。 


調節 可能 な パラ メー ター と その 操作 方 法 は 各 画 面 と も 
共通 で す 。 


"Neo 


Initial E 
[EDIT] [5т] 


[щш 


Jg. ШЕЙЛЕ 
E (m [SO (=) 


2:0 па 
ЕЕ aa 

Bl 回 回 
回 回 回 аяа. 
回 目 回 B El 回 


ROUND MODE [STEREO 


РАМ ДА ROUTI- 16 fAROUTIT-STIA BUS TO ST f 


(D PAN ボタ ン 
その チャ ン ネ ル の パン の 設定 を バス アウ ト に 適用 する 
か どう か を 設定 し ます 。 サ ラウ ンド モー ド の 場合 は 、 サ 
ラウ ンド パン の 設定 を バス アウ ト に 適用 する か どう か 
も 設定 し ます 。 


O バス ボタ ン 1 8 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 信号 


を 送る バス を 選択 し ます 。 


な お 、01V96i を サラ ウン ドモ ー ド で 利用 し て いる と き ぎ 
は 、 サ ラウ ンド の モー ド に 応じ て ボタ ン 表 示 が 次 の よう 


に 変わ り ま す 。 
バス ポ ボタン 1|8|3|4/5|6]|7]|8 
サラ ウン ドモ ー ド =3-1 |L|RIC|S|5|6|7|8 
サラ ウン ドモ ー ド =5.1 |L |R|Ls|Rs|C | E |Z|8 
サラ ウン ドモ ー ド =6.1 |L |R|Ls|Rs|C |В Е |8 


L-Left, R-Right, C=Center, S=Surround, Ls=Left Surround 


Rs=Right Surround, E=Low Frequency Effect, Bs=Back Surround 


この 表 は 、01V98Gi が 初期 状態 の と き の 割 り 当 て 例 を 示 


し た も の で す 。DIO/SETUP 画面 の SURROUND 


BUS SETUP ペー ジ の 設定 に よっ て は 、 こ の 表 と 異な 


る 場合 も あり ます 。 
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@ S ボタ ン 


この ボタ ン を オン に する と 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の 信 


号 が ステ レオ バス に 送ら れ ま す 。 
(④ D ボ タン 


この ボタ ン を オン に する と 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の 信 
号 が 、 ダ イレ クト 出力 先 と し て 指定 し た 信号 経路 に 送ら 


れ ま す 。 ダ イレ クト アウ ト に つい て の 詳し い 説 明 は 
P.46 を ご 参照 くだ さい 


(5) ALL STEREO ボタ ン 


ボタ ン を オン に し ます 。 
(6 ALL BUS ボタ ン 


ARIY 1 ~ 8 を オン に し ます 。 


(7) ALL CLEAR ボタ ン 
現在 ペー ジ に 表示 され て いる すべ て の チャ ン ネ ル の 
ルー ティ ング を すべ て 解除 し ます 。 


SURROUND MODE フィ ー ル ド 
現在 設定 され て いる サラ ウン ドモ ー ド を 表示 し ます 。 


現在 ペー ジ に 表示 され て いる すべ て の チャ ン ネ ル の 5 


現在 ペー ジ に 表示 され て いる すべ て の チャ ン ネ ル の バ 


が 連動 し ます 。 ま た 、ST IN チャ ン ネ ル で は D ボタ ン は 利 
用 で きま せん 。 


ヒン ト : STIN チャ ン ネ ル の ルー ティ ング は 、L/R の 設定 


特定 チャ ン ネ ル の パラ メー ター を 一 覧 
表示 させ る 
VIEW 画面 の PARAMETER ペー ジ や FADER ペー ジ を 使 


えば 、 現 在 選ば れ て いる イン プッ トチ ャ ン ネ ル の パラ メー 
ター を 一 覧 し な が ら 、 パ ラメ ー タ ー の 値 を 調節 で きま す 。 


画 ゲー ト / コン プレ ッ サ ー/EQ を 一 覧 表示 さ 
せる 


[SEL] キ ー を 使っ て イン プッ トチ ャ ン ネ ル を 選ん だ 後 で 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [VIEW] キ ー を 繰り 返し 
し 、VIEW 画面 の PARAMETEH ペー ジ を 表示 させ ます 。 
ペー ジ に 表示 され る 各 パラ メー ター に カー ソル を 合わ せる 
と 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は [INC]/[DEC] キ ー、 
[ENTER] キ ー) を 使っ て パラ メー ター を 設定 で きま す 。 


VIEH Initial Dat: pslis Т I 
LEH1-EH1 VY mm __ 00 品 ШП E a гы Ф) 


IGRTE  THRES RANGE | || ] NsERTLoF 」 


-26.8dB-S56dE 
RTTRCK DECAY 


= O の | 臣 
E ae 


€) LOW L-MID H-MID HIGH 
GATE 2.35ms Те, Q т) е DELRY 
COMP THRES RRTIO Sé 


L.SHELF @.7@ Ә.т@ H.SHELF 


agu -8.0dB 2.5:1 
ー6… RTTRCK RELERSE 


59m= 229т= 
OUTGRIH KNEE 


パラ メー ター の 内 容 は 次 の と お り で す で 印 の パラ メー ター 
は 、ST IN チャ ン ネ ル で は 利用 で きま せん )。 


(D GATEZ4 —I RC) 
ゲー ト 系 ダイ ナミ クス プロ セッ サー の オン / オフ 切り 
替え と 、 パ ラメ ー タ ー 設 定 を 行ない ます (詳し い 説 明 は 
ーP.19)。 


(2) COMP Z4 = R) 
コン プレ ッ サ ー 系 ダイ ナミ クス プロ セッ サー の オン / 
オフ 切り 替え と 、 パ ラメ ー タ ー 設 定 を 行ない ます (詳し 
い 説 明 は ー Р.20). 


(3) INSERT 24 —JL F(*) 
イン サー ト の オン / オ ン 切 り 替 えと イン サー トイ ン / 
アウ ト の パッ チ 設 定 を 行ない ます (詳し い 説 明 は ー 
P.47)。 


(Q EQ フィ ー ル ド 
EQ の 各種 パラ メー ター を 設定 し ます (詳し い 説明 は … 
P.21)。 

© メー ター 
選択 し た イン プッ トチ ャ ン ネ ル と 、 そ の チャ ン ネ ル と ペ 
ア に 設定 可能 な チャ ン ネ ル の 信号 レベ ル を 表示 し ます 。 

(6 の フィ ー ル ド 
フェ イズ の 設定 を 切り 替え ます (詳し い 説 明 は ー 
P.18)。 
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イン プッ トチ ャ ン ネ ル 


(7) DELAY 24 —I RC) 


ディ レイ の 各種 パラ メー ター を 設定 し ます (詳し い 説 明 
は P.18)。 


PAIR フィ ー ル ド ①⑤) 
ペア の オン / オフ を 設定 し ます 。 ペ ア を オン に する と 


Wv マー ク 、 ペ ア を オフ に する と 監 還 マー ク が 表示 され 
す ( 詳 し い 説 明 は ー P.26)。 


画 バン / フ ェ ー ダ ー/AUX セン ドレ ベル を 一 
覧 する 
[SEL] キ ー を 使っ て イン プッ トチ ャ ン ネ ル を 選ん だ 後 で 、 


DIS 


PLAY ACCESS セク ショ ン の [VIEW] キー を 繰り 返し 


cJ 
B 


U. VIEW 画面 の FADER ペー ジ を 表示 させ ます 。 
ペー ジ に 表示 され る 各 パ ラメ ー タ 


に カー ソル を 合わ せる 
(ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は [INC]/[DEC] キ ー) を 
て パラ メー ター を 設定 し ます 。 


① 


m 
С 
л 


SURROLIND 
PRH 


n 
° 
c 
а 
z 
e 


me 
回 | の 


-со 


2 mtt 
RI 


POS POS 


B LIBRARY А 


PAN/ON/FADER フィ ー ル ド 


・ PAN ノブ 


す 。[ENTER] キ ー を # 
定 され ます 。 


パン の 値 を 設定 し 8 す と 、 パ ン の 


値 が CENTER に 設 


・ ON/OFF ボタ ン 


・ フェ ー ダ ー 


@ 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル の オン / オフ を 切り 替え ます 。 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 入力 レベ ル の 値 を 設定 し ます 。 

フェ ー ダ ー の 値 が OdB の と き は 、 フ ェ ー ダ ー マ ー ク が 

黒く 表示 され ます 。 [ENTER] キ ー を 押す と 、 フ ェ ー ダ ー 
の 値 が OdB に 設定 され ます 。 


SURROUND PAN フィ ー ル ド 


・ SURROUND PAN 


サラ ウン ド パ ン の 設定 値 が 表示 され ます (サラ ウン ド パ 
ン 利用 時 の み )。 サ ラウ ンド パン に つい て の 詳し い 説 明 
は 、P.52 を ご 参照 くだ さい 


(3) BUS ROUTING/FOLLOW РАМ フィ ー ル ド 


・ BUS ROUTING 
選択 し た チャ ン ネ ル の 送り 先 と な る バス を 選 


メー ター ボッ クス で 選 
れ ま す (ST IN チャ ン ネ ル で は 、D 
せん )。 


・ FOLLOW PAN 


ベア に 設定 され た 2 本 の バス へ 出力 する と き に 、 
設定 を 有効 に ける か どう か を 設定 し ます (フォ 


T as 


KU S. 
D( ダ イレ クト ) ボ タン を オン に する と 、 ボ タン 下 の パ ラ 
ば れ た 端子 に ダイ レク ト 出 力 さ 
で きま 


パン の 
ー パ ン 


機能 )。 ボ タン を オフ に する と フォ ロー パン が 無効 に な 
D. ら 本 の バス に 同じ 信号 が 送ら れ ま す 。 サ ラウ ンド 


モー ド の 場合 は 、 サ ラウ ンド パン の 設定 を バス ア 
適用 する か ど うか も 設定 し ます 。 


(Q AUX フィ ー ル ド 
・ AUX 


ウト に 


選択 し た チャ ン ネ ル か ら AUX1 ~ 8 へ の セン ドレ ベ 
ル 、 お よび AUX セン ド の 送出 位置 を 設定 し ます (AUX 


セン ド の 詳 
(5) メー ター フィ ー ル ド 


. メー ター 
選択 し た チャ ン ネ ル の レベ ル を 表示 し ます 。 


・ PRE EQ/PRE FADER/POST FADER 


し い 説 明 は ー P.36). 


在 メ ー タ ー に 表示 され て いる レベ ル の 検出 位置 を 表 
示し ます 。 
(6) GROUP 2 フィ ー ル ド 
・ FADER/MUTE/EQ/COMP 
選択 し た チャ ン ネ ル が フェ ー ダ ー、 ミ ュー ト 、EQ、 コ ン 


プレ ッ サ 
示し ます 。 グ ルー プ に 属し て いる と き は グル ー プ 
属し て いな いと き は "一" と 表示 され ます (ST IN 
ネル で は 、 コ ンプ レッ サー が 利用 で きま せん )。 


の 各 グ ルー プ に 所 属し て いる か どう か を 表 


番号 、 
チャ ン 
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バネ ル 上 の 操作 子 で イン プッ ト З. 入力 レベ ル を 設定 する に は 、 目 的 の チャ ン ネ ル の レ 


ベル コン トロ ー ル を 回 し ます 。 


チャ ・ ン ネ ル を 設定 する 現在 の チャ ン ネ ルレ ベル STI1 STI2 STI3 STI4 
は 、 デ ィ ス ブレ イト 上 部 に 常 FO O O с) 
トッ プ パ ネル の フェ ー ダ ー、[SEL] キ ー、SELECTED に 表示 され ます 。 — 
CHANNEL セク ショ ン の 名 種 キ ー/ コン トロ ー ル を 使え 
put medetur еа е Д. バン を 設定 する に は 、SELECTED CHANNEL セク 
KA ショ ン の [PAN] コ ント ロー ル を 回 し ます 。 
ST IN の 片方 の チャ ン ネ ル (L ま 
Nb DE PHN/ROUTE 
А et た は H) の パン が 変化 し ます 。 パ EsrriU( 
入力 レベ ル / バン の 設定 ン を 調節 する L/R チャ ン ネ ル を ЁН Ot 
切り 替え る に は 、 同 じ [SEL] キ ー nnF „ттт 
`. R を 繰り 返し 押し ます (現在 操作 し 
N イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 — 32 て いる チャ ン ネ ル は 、 デ ィ ス プレ 
イ 左 上 の 表示 で 確認 で きま す )。 


1 . イ ンプ ブッ ト チャンネル 1 ~ 32 の 入力 レベ ル / パ 
ン を 調節 する に は 、LAYER セク ショ ン の [1-16]/ 
[17-38] キ ー を 使っ て レイ ヤー を 選び ます 。 EQ の 設定 


2. 入力 レベ ル / パン を 調節 し た い チ ャ ン ネ ル の [SEL] 


キー を 押し て チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 1. [SEL] キ ー ま た は フェ ー ダ ー を 使っ て 調節 し た い 


チャ ン ネ ル を 選び ます 。 


З. 入力 レベ ル を 設定 する に は 、 目 的 の チャ ン ネ ル の 


SELECTED CHANNEL セク ショ ン の 次 の キー の 
4. バン を 設定 する に は 、SELECTED CHANNEL セク 中 か らい ずれ が 1 つ を 押し て 、 操 作 し た い 事 域 を 選 


ショ ン の [PAN] コ ント ロー ル を 回 し ます 。 пе. Юя 
EANI コ ジ ト ロコ ル を 回す だ: 自動 時 に PANI/RDUTE ・ [HIGH] キ ーー NAR 
画面 の PAN ペー ジ が 表示 され ます 。 [H-MID] キー 八 イ ミッ ドバンド 
* [L-MID] F—................. ш tay ы 
PHN/RUUTE STI1 STI2 STIS STI4 TON 
CHI-CHI OO шш" “таш Q OO ・ [LOW] キー ー バ ンド 


3. SELECTED CHANNEL セク ショ ン の [Q] コ ント 
ロー ル 、[FREQUENCY] コ ント ロー ル 、[GAIN] コ 
ント ロー ル を 使っ て 、 手 順 2 で 選ん だ 帯域 の 特性 / 
周波 数 / ゲイ ン を 調節 し ます 。 

Auto EQUALIZER Display ( ^ P.109) が オン の 場 
合 は EQ 画面 の EQ EDIT ペー ジ が 表示 され ます 。 


Initial Data @|5Т11 STI2 STI3 STI4 
BUSI- ES OO Li [Еби (з 90 б) ©) 


.BUS1 EQUALIZER EDIT: 


DODD Ó O @ Q 


LE3 SENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER L63 R63 
10 11 12 13 14 15 16 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER L63  RB3 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER LE ヨ FE ヨ 
25 26 27 28 29 30 31 32 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER — LB3 R63 
PAN QROUT1-16_ 趣 BROUT17ーSTIA BUS TO ST д. 


Ш STIN チ ャ ン ネ ル 1 ~ 4 


1 . ST IN チャ ン ネ ル 1 ~ 4 の 入力 レベ ル / パン を 
節 す る に は 、ST IN セク ショ ン の [ST IN] キ ー を 
使っ て 、 操 作 対象 と な る チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 

現在 ST IN セク ショ ン の キー や コン トロ ー ル を 使っ て 

操作 が 行なえ る チャ ン ネ ル は 、[ST IN] キ ー の 横 に ある Дес LTERRRVAL IN атт 上 OUT атт 7 

イン ジ ケ ー タ ー で 確認 で きま す 。 


mn 


2. 入力 レベ ル / パン を 調節 し た い チ ャ ン ネ ル の [SEL] 
キー を 押し て チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
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47 そ べとべと ズル 


26 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 


オフ の 場合 は 、 デ ィ ス プレ イ に は 、 現 在 調節 し て いる パ 

ラメ ー タ ー の 値 が ポッ プア ッ プ 表示 され ます 。 

EQ の 詳し い 説 明 に つい て は P.21 を ご 参照 くだ さい 。 
DIO/SETUP| 

EH6- SO 


„НОВО CLOCK SELECT; 


Initial Data 


STI1 STI2 STI3 STI4 
En e の o0 


2 つの イン 


プッ トチ ャ ン ネ ル を ペ 


ア に する 


01V96i で は 、 奇 数 / 偶数 の 順に 隣り 合う イン プッ トチ ャ 


ジ 


共有 する チャ ン ネ ル 同 士 を ペア に 設 


ネル 同士 、 ま た は レイ ヤー 1 と レイ ヤー2 で フェ ー ダ ー を 
定 で きま す 。 ペ ア に 設定 


7X 


ETE され た 2 チャ ン ネ ル で は 、 フ ェ ー ダ ー の 動作 や 主要 な パラ 
メー ター の 値 を 連 jc eec と が で きま す 。 ベ ペア に 設定 され 
た ら チャン ネル 間 で 連動 する パラ メー ター、 お よび ペア に 
N 設定 され て いて も 独立 し て 操作 可能 な パラ メー ター は 、 次 の 
EB と お り で す 。 
連動 する パラ メー ター 独立 し て 設定 で きる バラ メー ター 
[SEL] キ ー の 動作 イン プッ ト パ ッ チ 
フェ ー ダ ー イン サー ト パ ッ チ 
WORD cLockfK FOEHRT JA PREFER1 AA PREFERZ ДЕЙ СДА ООС ZEHN DEM 
イン サー ト の オン / オフ コン プレ ッ サ ー の 挿入 位置 
ヒン ト : ソロ の オン / オフ フェ イズ 
・ 手 順 2 で 選択 し た キー を 押し 続け る と 、 そ の キー に 対 MEE НОСА 
応 す る 帯域 の ゲイ ン を リセ ッ ト で きま す 。 AUX オ ン / オ フ ディ レイ タイ ム 
・ SELECTED CHANNEL セク ショ ン の [HIGH] キー と AUX セン ドレ ベル ディ レイ フィ ー ド バッ ク 
[LOW] キー を 同時 に 押す と 、 す べ て の 帯域 の Q、 フ リー Е ЕЕЕ ПЕ rasa 
ケン シー、 ゲ イン を 一 括 し て リセ ッ ト で きま す 。 S: = 
コン プレ ッ サ ー の 設定 パン / フォ ロー パン 
EQ の 設定 サラ ウン ド パ ン 
フェ ー ダ ー グ ルー プ AUX セン ド の パン 
ミュ ー ト グル ー プ バラ ンス 
フェ ー ド タイ ム アッ テ ネ ー タ ー“" 
リコ ー ル セー フ 


* 。 の /INS/DLY 画 面 の DLY ペ ー ジ で GANG ボ タン を オフ に する と 、 
独立 し て 設定 で きま す 。 

~ EQ 画面 の ATT ペ ー ジ で は 独立 し て 設定 で きま す が 、EQ 画 面 の 
EQ EDIT ペ ー ジ や VIEW 画 面 で は 連動 し ます 。 


ノー ト : ST IN チャ ン ネ ル 1 — 4 は 他 の チャ ン ネ ル と ペ 
ア に する こと は で きま せん 。 


ベア の 設定 / 解除 を 行なう に は 、 ト ッ プ パネ ル の [SEL] キ ー 
を 使う 方 法 と 、 ペー ジ を 表示 させ て 設定 する 方 法 
が あり ます 。 


EC 28 
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2 つの イン プッ トチ ャ ン ネ ル を ペア に する 27 


Ш [SEL] キ ー を 使っ て ペア を 設定 する Bi 画面 上 の 操作 で ペア を 設定 する 
1 . ペ ア に し た い 片 方 の チャ ン ネ ル の [SEL] キ ー を 押し 1. [PAIR/GROUP] キ ー を 繰り 返し 押し 、 
な が ら 、 奇 数 一 偶数 の 順に 隣り 合っ た チャ ン ネ ル の PAIR/GRUP 画面 の INPUT ペー ジ を 表示 させ ま 
[SEL] キ ー を 押し ます 。 す 。 
2. Pair Confirmation ( Р.109) が オン の 場合 は ② 
CHANNEL PAIRING ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ が PRIR/GRUP Initial D STIT STI2 STI3 STI4 
表示 され ます 。 CH2-CH2 ОО нан ^| ооо O С) © 
PRIR MODE 
CHANNEL PAIRING 
EA diu 5865 796 
Make Pair? LIE KE 
11 12 13 8 14 15 €) 16 
: 17&) 15 ; 198920 : 218922 : 258924 
i HoHox2] | ([ионох2) |  [momoxz] |  [monoxz 
i 258926 ; 278928 ; 2930 : 318922 
: Honora) | [HoHox2] |  [momoxz] o 


EA OUTPUT — fà IN FADER 直 IN MUTE J 


ノー ト : この 操作 で ペア の 設定 / 解除 が 行なえ る チャ 

ン ネ ル は 、 奇 数 一 偶数 の 順に 隣り 合っ た チャ ン ネ ル に この ペー ジ で は 、 次 の 要素 を 設定 で きま す 。 

限ら れ ま す 。 離 れ た チャ ン ネ ル の [SEL] キー を 同時 に . 

押し て も 何 も 起こ り ま せん 。 ま た 同じ フェ ー ダ ー を 共 (① PAIR MODE フィ ー ル ド 

有する チャ ン ネ ル の ペア の 場合 、 こ の 操作 で ペア の 設 ペア と な る チャ ン ネ ル の 組み 合わ せ 方 法 を 選択 し ます 。 
= / 解除 は で きま せん 。 (8) STEREO/MONOxƏ ボタ ン 


ペア の 設定 / 解除 を 切り 替え ます 。 


3B. ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ に 表示 され る ボタ ン の い ず 


れ か に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ま 2. PAIR MODE Z フィ ー ル ド ((①) に カー ソル を 移動 し 、 
す 。 ペア モー ド と し て HORIZONTAL また は 
各 ボ タン の 内 容 は 次 の と お り で す 。 VERTICAL 20023. 
+ | БЕ + = 次 A c 
PARCEL ЖӨ а ド を 選ん だ と き の 動 作 は 、 次 の と お り で 
操作 を キャ ン セ ル し ます 。 i 
w ・ HORIZONTAL 
“оэ ー 隣り 合う 奇数 / 偶数 チャ ン ネ ル を ペア に 設定 し ます ( 初 
奇数 チャ ン ネ ル の パラ メー ター を 偶数 チャ ン ネ ル に コ HRE), 
ピー し ます 。 
" ・ VERTICAL 
PR | レイ ヤー1 と レイ ヤー2 で 同じ フェ ー ダ ー を 共有 する 
偶数 チャ ン ネ ル の パラ メー ター の 値 を 奇数 チャ ン ネ ル ら チャ ン ネ ル (CH1 と CH17、CH16 と CH32 な ど ) 
に コピ ー し ます 。 を ペア に し ます 。 1 本 の フェ ー ダ ー を 使っ て 、 ス テレ オ 
・ RESET BOTH ボタ ン ソー ス を 操作 し た い 場 合 に 便利 で す 。 


各 チ ャ ン ネ ル を 初期 状態 (チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ー01 
を リコ ー ル し た 状態 )/ に リセ ッ ト し ます 。 
ボタ ン を 選ん で [ENTER] キ ー を 押す と 、 ペ ア が 確定 し 


ベ ペア モー ド を 切り 替え る と 、 ペ ー ジ 内 に 表示 され る チャ 
ン ネ ル 番 号 の 組み 合わ せ が 変 化し ます 。 


ます 。 ノー ト : 

・ ペア モー ド を 切り 替え て も 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル 
и ов に 付け られ た 番号 が 変わ る だ け で 、 ペ ア の 相手 先 と 
TS な る チャ ン ネ ル の ミッ クス パラ メー ター は 変化 し 


な いこ と に 、 注 意 し て くだ さい 。 

・ た と えば ペア モー ド を HORIZONTAL か ら 
VERTICAL に 切り 替え た 場合 、 そ れ ま で “イン プッ 
トチ ャ ン ネ ル 2 と 呼ば れ て いた チャ ン ネ ル の 呼び 
名 が “イン プッ トチ ャ ン ネ ル 17” に 変わ り ま す が 、 
パラ メー ター は 変化 し ませ ん (最初 に チャ ン ネ ル 1 
と 2 が ペア に 設定 され て いれ ば 、 モ ー ド 切り 替え 後 
は チャ ン ネ ル 1 と 17 が ペア に 設定 され た 状態 と な 
り ま す ) 。 
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28 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 


З. ペア を 設定 し た い チ ャ ン ネ ル の MONO x Ə ボタ ン 
(②) に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ま 


す 。 
ペア が 設定 され ます 。 


Д. ペア を 解除 し た いと き は STEREO ボタ ン に カー ソ 
ル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ます 。 


ヒン ト : PAIR/GRUP 画面 の OUTPUT ペー ジ を 表示 
させ れ ば 、 同 様 の 操作 で アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル の ペ 
ア の 設定 / 解除 が 行なえ ます (-+ P.33) 。 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 名 前 を 変 


更 す る 


01V96i が 初期 状態 の と き 、 加 画面 に 表示 され る イン プッ 


トチ ャ ン ネ ル に は 、CH1、CH2.… と 名 前 が 付け られ て いま 


す 。 こ の 名 前 は 、 必 要 に 応じ て 変更 で き 8 


す 。 た と えば 、 そ の 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル に 入力 され る 楽器 名 を 付け て お け ば 、 


ミッ クス の と き に 便利 で す 。 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー 


О. 名 前 を 変更 し た い パ ラメ ー タ ー ボ ックス に カー ソル 


を 合わ せ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 
名 前 を 入力 する TITLE EDIT ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ 
が 表示 され ます 。 


TITLE EDIT 


PRESS'OK'TO STORE. 


З. 名 前 を 入力 し 、OK ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て 


[ENTER] キ ー を 押し ます 。 
[ENTER] キー を 押す と 、 新 し い 名 前 が 有効 に な り ま す 。 


ヒン ト : 変更 し た 名 前 は 、 イ ンプ ッ ト パ ッ チ ライ ブラ 
リー に 保存 され ます 。 


を 繰り 返し 押し 、PATCH 画面 の IN NAME ペー ジ 
を 呼び 出し ます 。 


PRTCH Inilial Data TEE STI2 STI3 S 
CEH1-CH1 0 i CHORON 


Я 


ËJ Мате Input Auto Сор, 


10 SHORT LONG 

CH? «CH? ә |: «CH? > «CH? > 
CH6 «CH6 |: «сне > «сне > 
CH5 (CHS ›}: <CH5 > <CH5 > 
CH4 сна ›]: «сна > > 
CH3 (CH3 ›]: <CH3 > > 
CH2 CCH2 > |: <cH2 > > 
CH1 CCHI > 


IHITIRLIZE 


画面 中 央 の パラ メー ター ボッ クス で は 省略 表記 ((①)、 
右側 の パラ メー ター ボッ クス ((②) で は フル ネー ム が 設 
定 で きま す 。 
aix ЕО Name Input Auto Copy チェ ッ ク ボ ッ ク 
ス (③) を オン に する と 、LONG パラ メー ター ボッ クス 
こ 名 前 を 入力 し た と き に 、 そ の 先頭 の 4 文字 が 自動 的 に 
SHORT 側 に コピ ー さ れ ま す 。 逆 に SHORT パラ メー 
ター ボッ クス に 名 前 を 入力 し た と き は 、 入 力 さ れ た 文字 
b LONG 側 の 先頭 位置 に コピ ー さ れ ま す 。 

また 、INITIALIZE ボタ ン に カー ソル な を 合わせ て 
[ENTER] キー を 押せ ば 、 各 チャ ン ネ ル の 名 前 を 初期 状 
態 に 戻せ ます 。 
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バス アウ ト 


この 章 で は 、 ス テレ オア ウト や バス アウ ト 1 ~8 の 各種 パ 
ラメ ー タ ー を 調節 する 方 法 を 説明 し ます 。 


ステ レオ アウ ト に つい て 


ステ レオ アウ ト は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル や バス アウ ト 1 
~ 8 から 送ら れ て きた 信号 を つ チャ ン ネ ル に ミッ クス し 、 
専用 の EQ や コン プレ ッ サ ー で 加工 し て 、STEREO0 OUT 
端子 や ОТА OUT 端子 へ と 送り 出す セク ショ ン で す 。 次 の 
刀 は 、 ス テレ オア ウト の 信号 の 流れ を 表わし た も の で す 。 


МЕП 


сом i 


— < ° 


= SERT i [METER] 
METE INSERT INSERT : 
нат METER ind 


L 
(-1008V) [ZTR OUT] 
R 


он BAL 
° OUTPUT] | 
DELAY M 


o3), 
97 ん 8 


[STEREO OUT] 


" 
Sel 1 ERG s 


OUTPUT PATCH 


・ INSERT( イ ン サ ー ト ) 
テレ オア ウト の 信号 を 入出 力 端子 や /O0 カード を 通 
じ て 人 外部 に 取り 出し た り 、 内 蔵 エ フェ クト を 挿入 し た り 
し ます 。 

・ ATT( ア ッ テ ネ ー タ ー) 

EQ の 入力 信号 の レベ ル を 減衰 / 増幅 し ます 。EQ 通過 
後に 信号 が クリ ッ プ する の を 防い だ り 、 レ ベル が 下がり 
過ぎ ざる の を 補正 し た りす る と き に 使用 し ます 。 

・ 4BAND EQ(4 バン ドイ コラ イザ ー) 
HIGH、HIGH-MID、LOW-MID、LOW の 4 バン ド を 備 
えた パラ メト リッ ク EQ で す 。 

・ COMP( コ ンプ レッ サー) 
コン プレ ッ サ ー、 エ キス パン ダー、 リ ミッ ター と し て 利 

で きる コン プレ ッ サ ー 系 ダイ ナミ クス プロ セッ サー 

で す 。 コ ンプ レッ サー の 挿入 位置 は 、EQ の 手前 、 

[STEREO] フェ ー ダ ー の 手前 、[STEREO] フェ ー ダ ー 
の 直後 の 中 か ら 選 択 で きま す 。 

・ ON( オ ン / オ フ ) 
ステ レオ アウ ト の オン / オフ を 切り 替え ます 。 


・ LEVEL( レ ベル ) 
ステ レオ アウ ト の 出力 レベ ル を [STEREO] フェ ー ダ ー 
で 調節 し ます 。 

・ BAL( バ パラ ンス ) 
ステ レオ アウ ト の L/R チャ ン ネ ル 間 の 音量 バラ ンス を 
調節 し ます 。 

・ DUTPUT DELAY( ア ウト プッ トディ レイ ) 

出力 され る 信号 を 遅延 させ ます 。 主 に 信号 の タイ ミン グ 
を 微 調節 する の に 利用 し ます 。 

・ METER( メ ー タ ー) 


METER 画面 や 、LCD 画面 右側 の ステ レオ メー ター に 
表示 され る レベ ル の 検出 位置 を 切り 替え ます (検出 位置 
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の 選択 方 法 に つい て は 、 取 扱 説明 書 (冊子 〕) の 「 レ ベル 
メー ター の 見 方 ] を ご 参照 くだ さい 。)。 


ノー ト : PATCH 画面 の OUT PATCH ペー ジ で パッ チ を 
変更 すれ ば 、STEREO OUT 端子 以外 の 出力 端子 や 1/0 
カー ド か ら ス テレ オア ウト の 信号 を 出力 する こと も 可能 
で す 。 


バス アウ ト 1 ~ 8 に つい て 


バス アウ ト 1 ~8 は 、 そ れ ぞ れ の イン プッ トチ ャ ン ネ ル か 
ら 該当 する バス に 送ら れ た 信号 を ミッ クス し 、 専 用 の EQ や 


コン プレ ッ サ ー で 加工 し て 、 任 意 の 出力 端子 や |/O0 カー ド へ 
と 送出 する た め の セ クシ ョ ン で す 。 


次 の 図 は 、 バ ス ア ウト の 信号 の 流れ を 表わし た も の で す 。 


[истен [MEB | 
p owe] | 
< る “ч 

j«- METER | 


HHH FIL m 
AT] go DELAY 
— PN A BUS to STEREO 


BAND 
Е 


— INSEL INSERT 
INSERT [METER | SERT ow LEVEL BUS 1.8) 
А P 


OUTPUT PATCH 


・ INSERT(4Z9—FH) 

・ ATT( ア ッ テ ネ ー タ ー) 

・ 4BAND EQ(4 バン ドイ コラ イザ ー) 

・ COMP( コ ンプ レッ サー) 

・ ON( オ ン / オフ ) 

・ LEVEL( レ ベル ) 

・ OUTPUT DELAY( ア ウト プッ トディ レイ ) 
・ METER( メ ー タ ー) 


上 記 の パラ メー ター の 内 容 は 、 ス テレ オア ウト と 共通 で 
す 。 ス テレ オア ウト の 説明 を ご 参照 くだ さい (ー P.29)。 


・ BUS to STEREO( バ ス ・ ト ゥ ・ ス テレ オ ) 


バス アウ ト 1 一 8 の 信号 を ステ レオ バス に 送り ます 。 
上 記 の ON パラ メー ター や LEVEL パラ メー ター と は 
独立 し て 、 セ ンド レベ ル 、 オ ン / オフ 、 パ ン な どの パラ 
メー ター を 設定 で きま す 。 


ヒン ト : 


・ 01V96i が 初期 状態 の と き 、 ス ロッ ト の チャ ン ネ ル 1 ~ 


奇数 一 偶数 の 順に 隣り 合っ た バス を ペア に 設定 し 、 ス テ 
レオ の バス と し て 利用 する こと も 可能 で す 
(^ P.33) 。 


8.9 ~ 16 や ADAT OUT 端子 の チャ ン ネ ル 1 ~ 8 (С 
し て 、 そ れ ぞ れ バ ス ア ウト 1 一 8 の 出力 が パッ チ さ れ 
て いま す 。 た だ し 、 こ の パッ チ 内 容 は 、PATCH 画面 の 
OUT PATCH ペー ジ で 変更 で きま す (- P.44) 。 
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画面 内 の 操作 で ステ レオ アウ ト / 
バス アウ ト 1 8 を 設定 する 


テレ オア ウト / バス アウ ト 1 ~ 8 の パラ メー ター を 操作 
する に は 、 画 面 内 で 目的 の パラ メー ター に カー ソル を 合わ せ 
て 設定 値 を 変更 する 方 法 と 、 Fr ッ プ パネ ル の 操作 子 を 使っ て 
一 部 の パラ メー ター を 直接 変更 する 方 法 が あり ます 。 


ここ で は 、 画 面 内 の 操作 に よる パラ メー ター の 設定 方 法 に つ 


2 


いて 説明 し ます 。 


ヒン ト : イン サー ト の 操作 方 法 は 、「 イ ンプ ッ ト パ ッ チ / 
アウ ト プ ッ ト パ ッ チ ]」 (一 P.43) で 説明 し て いま す 。 


アッ テ ネ ー タ ー の 調節 


テレ オア ウト / バス アウ ト 1 ~ 8 の アッ テ ネ ー タ ー を 設 
定 す る に は 、DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [EQ] キ ー 
っ ー[F4] キ ー の 順に キー を 押し て EQ 画面 の OUT ATI 
ペー ジ を 表示 させ ます 。 こ の ペー ジ で は バス アウ ト 1 ~ 8、 
AUX アウ ト 1 8、 ス テレ オア ウト の アッ テ ネ ー タ ー を 調 
節 で きま す 。 


Fai Sa Initial Data @|5Т11 STI2 STI3 STI4 
cmt-cHT iO (9 


-OUTPUT ATTENUATOR: BUS1 
PU 


EE 


бав  GdB Øde  GdB Øde Øde Øde Øde 
995 m 


GOGGOO 


BdE  GdB Øde  GdB Øde  GdB Øde Øde 


STEREO 


(3 


gdB 


EG EDIT fiEG ІІБВАВҮД 1м АТТ A OUT RTT 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は イン プッ トチ ャ ン ネ ル と 
ас (ә P.20)。 


ディ レイ の 設定 


テレ オア ウト / バス アウ ト 1 一 8 の ディ レイ を 設定 する 
に は 、[ の ゅ /INSERT/DELAY] キ ー を 繰り 返し 押し 
て 、 の /INS/DLY 画面 の OUT DLY ペー ジ を 表示 させ ます 。 


Ф/ INSZ DL Y| Initial Data BIST! STI2 STI3 STI4 
аты 0 CHORON?) 
FGUTPUT DELAY) 


DELAY SCALE MENCE иши 


Bus 

| gm gn! en Em im m шп 
г msecl = а.а: а.а: о.о: а.а: а.а: е.а 
【sqmFle] а: а: а: `: — _—© а: а 
HUX 1 i 2 i 2-1 H m i i i emn i в 
г msec]| а.а: РИ E NH ul T e.a 
[sqmFle] а: а: а: y 78| di а: e 
STEREO| L — R 

ЕЕ 
г msecl о.о 0.0 
[samFiel а а 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は 、MIX/FB.GAIN パラ メー 
ター が な い 点 を 除け ば 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル と 共通 で す 
(> P.18)。 


ヒン ト : [$/INSERT/DELAY] キー を 1 回 押し た 後 で 、 
[SEL] キー を 使っ て ステ レオ アウ ト ま た は バス アウ ト 1 
~ 8 の いずれ か を 選択 し て も 、OUT DLY ペー ジ が 呼び 出 


され ます 。 


コン プレ ッ サ ー の 設定 


テレ オア ウト / バス アウ ト 1 ~ 8 の コン プレ ッ サ ー を 設 
定 す る に は 、 [DYNAMICS] キ ーー [F3] キ ー の 順に キー を 
し て DYNAMICS 画面 の COMP EDIT ペー ジ を 表示 さ 
せ 、[SEL] キ ー を 使っ て ステ レオ アウ ト ま た は バス アウ ト 
1 ~ 8 の いずれ か を 選択 し ます 。 


DYNRHICS Initial Data. gr! Sri2 STIS STI4 
gums o0 їй (з С) б) ё) 
[6051 COHP_EDIT] 


o 


бакаа 
0 0 0 Ho 


THRESHOLD| RATIO i RTTRCK 
- 8.gdB | 2.511 i Bgms 
RELEASE | OUT GAIN i б) KNEE 
229ms i i 2 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル と 


共通 で す (一 P.20) 。 


EQ の 設定 


テレ オア ウト / バス アウ ト 1 ~8 の EQ を 設定 する に 
は 、DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [EQ] キ ーー[F1] 
キー の 順に キー 押し て EQ 画面 の EQ EDIT ペー ジ を 表示 
させ 、[SEL] キー を 使っ て ステ レオ アウ ト ま た は バス アウ ト 
1 ~ 8 の いずれ か を 選択 し ます 。 


EQ Initial Data BIST! STI2 STI3 STI4 
pus bas OO 中 (3 0066 


.BUS1 EQUALIZER zm - = 


АЕО LIBRARY 吉 — IN АТТ ДА OUT RTT 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は 、 イ ンプ ッ トチ ャ ン ネ ル と 
共通 で す ( 一 P.21)。 た だ し 、 ス テレ オア ウト に は STEREO 
LINK パラ メー ター は あり ませ ん 。 
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画面 内 の 操作 で ステ レオ アウ ト / バス アウ ト 1— 8 を 設定 する 31 


バス アウ ト 1-4 8 の 信号 を ステ レオ バ 
ス に 送る 


バス アウ ト 1 — 8 の 信号 は 、 出 力 端子 や ウス ロッ ト を 通じ て 
出力 する 以外 に 、 ス テレ オバ ス に 送る こと も 可能 で す 。 こ の 
と き 、 ス テレ オバ ス に 送ら れる 信号 の レベ ル や パン は バス ご 
と に 設定 で きま す 。 バ ス ア ウト 1 — 8 を グル ー プ バス と し 
て 利用 し た いと き に 便利 で す 。 

バス アウ ト 1 8 の 信号 を ステ レオ バス に 送る に は 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PAN/ROUTING] キ ー 
を 繰り 返し 押し て 、PAN/ROUTE 画面 の BUS TO ST 

ペー ジ を 表示 させ ます 。 


PANZ ROUTE Initial раќа m 
BUS1-BUS1 [EDIT] 
.BUS TO STEREO; 

BUS1 | BUS2 | BUSS | Bus4 | BUSS | Buse | Bus? | BUSS 
PAN | PAN | PAN | РАМ | РАМ | PAN | PAN | РАМ 


etjo o s ojo o|o 


CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER | CENTER 


Оу |а |с от е от en 


9.8 9.8 8.0 9.0 9.8 9.8 9.8 9.8 


調 侵 し た い パ ラメ ー タ ー に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー 
ホイ ー ル (また は [INC]/ [DEC] キ ー) を 使っ て 設定 値 が 調 
節 で きま す 。 


(Т) TO ST PAN ノブ 
バス アウ ト 1 ~ 8 か ら ス テレ オバ ス へ 送ら れる 信号 の 
パン を 設定 し ます 。 


(2) TO ST ON/OFF ボタ ン 
バス アウ ト 1 ~ 8 か ら ス テレ オバ ス へ 送ら れる 信号 の 
オン / オフ を 切り 替え ます 。 

@ TO ST フェ ー ダ ー 


バス アウ ト 1 一 B か ら ス テレ オバ ス へ 送ら れる 信号 の 
レベ ル を 設定 し ます 。 


パラ メー ター を 一 覧 表示 させ る 


VIEW 画面 の PARAMETER ペー ジ や FADER ペー ジ を 使 
AI. AT レオ アウ ト ま た は バス アウ ト 1 ~ 8 の パラ メー 
ター を 一 覧 し な が ら 、 設 定 値 を 調節 で きま す 。 


Ш コン プレ ッ サ ー/EQ を 一 覧 表示 させ る 


[SEL] キ ー を 使っ て ステ レオ アウ ト ま た は バス アウ ト 1 ~ 
8 の いずれ か を 選ん だ 後 で 、DISPLAY ACCESS セク ショ 
ン の [VIEW] キ ーー[F1] キ ー の 順に キー を 押し 、VIEW EE 
の PARAMETER ペー ジ を 表示 させ ます 。 


VIEH 0 Ini tial Data m re の で y 


BUS1-BUS1 [EDIT] ILE. 1145 


(Q OD Q 
COMP 5 "S j w тон. 
6-5 
e lips 
- 6… ATTACK RELEASE 
-ê 
x (Q 5. aa da ба 2 


РАМА ROUT1-16 fAROUTTIc STIfA BUS TO ST FE es 


OUTGRIN KHEE E ar Q 
Sa ? mal" 

PARAMETER f 
パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は 、 以 下 の 点 を 除け ば イン 
プッ トチ ャ ン ネ ル と 共通 で す 。 

ステ レオ アウ ト / バス アウ ト 1 て 8 の PARAMETER 
ペー ジ に は 、GATE フィ ー ル ド と の フィ ー ル ド が あり 
ませ ん 。 

ステ レオ アウ ト の PARAMETER ペー ジ に は 、PAIR 
フィ ー ル ド が あり ませ ん 。 
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Ш フェ ー ダ ー そ の 他 の バラ メー ター を 一 覧 表 
示さ せる 


[SEL] キ ー を 使っ て ステ レオ アウ ト ま た は バス アウ ト 1 ~ 
8 の いずれ か を 選ん だ 後 で 、DISPLAY ACCESS セク ショ 
ン の [VIEW] キ ーー[F2] キ ー の 順に キー を 押し 、VIEW ја 
の FADER ペー ジ を 表示 させ ます 。 

な お 、 ス テレ オア ウト を 選ん だ 場合 と て バス アウ ト 1 一 を 
選ん だ 場合 と で は 、FADER ペー ジ の 内 容 が 異な り ま す 。 


ステ レオ アウ ト を 選ん だ 場合 


CENTER 


(D BAL ノブ 
ステ レオ アウ ト の L/R チャ ン ネ ル の 音量 バラ ンス を 設 


E 定 し ます 。 


(2 ON/OFF ボタ ン 
ステ レオ アウ ト の オン / オフ を 切り 替え ます 
(STEREO セク ショ ン の [ON] キ ー と 連動 し て いま す )。 


@ フェーダー 
ステ レオ アウ ト の 出力 レベ ル を 設定 し ます 
([STEREO] フェ ー ダ ー と 連動 し て いま す )。 フ ェ ー 
ダー の 値 が OdB の と き は 、 フ ェ ー ダ ー の 頭 が 黒く 表示 
され ます 。 


バス アウ ト 1 ~ 8 を 選ん だ 場合 


| MIEI Ini t i «[I Dhta 
BUS1-E|IS1 OC a [EDIT] Б. 


TO ST 
PAN 


CENTER 


(D BUS ON/OFF ボタ ン 
バス アウ ト 1 ~ 8 の オン / オフ を 切り 替え ます 
(MASTER レイ ヤー の [ON] キ ー9 ~ 16 と 連動 し て 
US). 


(D BUS フェ ー ダ ー 
バス アウ ト 1 ~ 8 の 出力 レベ ル を 設定 し ます 
(MASTER レイ ヤー の フェ ー ダ ー9 ~ 16 と 連動 し て 
いま す )。 フ ェ ー ダ ー の 値 が 0dB の と き は 、 フ ェ ー ダ ー 
の 値 が 黒く 表示 され ます 。 


(8) TO ST PAN ノブ 
バス アウ ト 1 ~ 8 か ら ス テレ オバ ス に 送ら れる 信号 の 
定位 を 設定 し ます 。 


(4) TO ST ON/OFF ボタ ン 
バス アウ ト 1 ~ 8 か ら ス テレ オバ ス に 送ら れる 信号 の 
オン / オフ を 切り 替え ます 。 


@ TO ST フェ ー ダ ー 
バス アウ ト 1 ~ 8 か ら ス テレ オバ ス に 送ら れる 信号 の 
レベ ル を 設定 し ます 。 


ヒン ト : TO ST PAN ノブ 、TO ST ON/OFF ボタ ン 、TO 
ST フェ ー ダ ー は 、PAN/ROUTE 画面 の BUS TO ST ペー 
ジ に 含ま れる パラ メー ター と 共通 で す 。 
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パネ ル 上 の 操作 子 で ステ レオ アウ ト / バス アウ ト 1 8 を 設定 する 33 


バネ ル 上 の 操作 子 で ステ レオ アウ ら つの バス /AUX セン ド を ペア 
ト / バス アウ ト 1 ~ 8 を 設定 す に する 


る 奇数 / 偶数 の 順に 並 バ バス /AUX セン ド を ペア に 設定 し 、 
. N ステ レオ の バス と し て 利用 で きま す 。 ベ ペア に 設定 され た 2 
トッ プ バ ネル の フェ ー タ а ЫА SELECTED. つの バス /AUX セン ド 間 で 連動 する パラ メー ター、 お よび 
ER ペア に 設定 され て いて も 独立 し て 操作 可能 な パラ メー ター 
ば 、 ス テレ オア ウト / バス アウ ト 1 8 の 一 部 の パラ メー は 、 次 の と お り で す 。 
ター を 直接 操作 で きま す 。 
連動 する パラ メー ター 独立 し て 設定 で きる パラ メー ター 

[SEL] キ ー の 動作 アウ トブ プット バッチ | 
出力 レベ ル の 設定 フェ ー ダ ー A72- ト パ ッ チ 

チャ ン ネ ル の オン / オフ ディ レイ の オン / オフ 
ステ レオ アウ ト の 出力 レベ ル を 設定 する に は 、[STEREO] イン サー ト の オン / オフ ディ レイ タイ ム で 
フェ ー ダ ー を 操作 し ます 。 ま た 、STEHEO セク ショ ン の ソロ の オン / オフ BUS TO STEREO の パン " 
[ON] キ ー を 使っ て 、 ス テレ オア ウト の オン / オフ 切り 替え ンプ レッ サー の 設定 アッ テ ネ ー タ ー 


が 行なえ ます 。 ンプ レッ サー の 挿入 位置 


バス アウ ト 1 ~ 8 の 出力 レベ ル を 設定 する に は 、LAYER EQ の 設定 
セク ショ ン の [MASTER] キ ー を 使っ て MASTER レイ フェ ー ダ ー グ ルー プ 
ヤー を 選び 、 フ ェ ー ダ ー9 ~ 16 を 操作 し ます 。 こ の と き 、 ミュ ー ト クル ー フ 
[ON] キ ー9 ~ 16 を 使っ て 、 バ ス アウ ト 1 ~8 の オン / HERE 
オフ 切り 替え が 行なえ ます 。 VES cu 
BUS TO STEREO O 
オン / オ フ 
EQ/ バラ ンス の 設定 ы 
= = 77 ー wa: * は 、 バ ス ア ウト 1 一 8 に 対し て だ け 有 効 で す 。 
1. SE 21 レオ アウ ト ま た は バス フ * の /INS/DLY 画 面 の DLY ペ ー ジ で GANG ボ タン を オフ に する と 、 
i 独立 し て 設定 で きま す 。 
= EQ 画面 の ATT ペ ー ジ で は 独立 し て 設定 で きま す が 、 EQ 画面 の 
О. 選択 し た バス の EQ を 設定 する に は 、SELECTED EQ EDIT ペ ー ジ や VIEW 画 面 で は 連動 し ます 。 
CHANNEL セク ショ ン の 次 の キー の 中 か らい ずれ 
か 1 つ を 押し て 、 操 作 し た い 帯 域 を 選び ます 。 1.DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[HIGH] キ ー .............. ハイ バン ド [PAIR/GROUP] キ ー を 繰り 返し 押し て 
[H-MID] +—................ ハイ ミッ ドバンド PAIR/GRUP 画面 の OUTPUT ペー ジ を 表示 させ 
[L-MID]+— .............. ー ミ ッ ド バン ド に 
[LOW] キー ー バ ンド 


З. [Q] コン トロ ー ル 、[FREQUENCY] コン トロ ー ル 、 
[GAIN] コ ント ロー ル を 使っ て 、 手 順 2 で 選ん だ 帯 
域 の 特性 / 周波 数 / ゲイ ン を 調節 し ます 。 

EQ の 詳し い 説 明 に つい て は P. ら 1 を ご 参照 くだ さい 。 


7 GRUP Initial Data в|®Т11 STI2 STI3 STI4 
У ОО шн “шарж С) の の の 
UT PAIR) SURROUND MODE 


= o i n na 
2 | 3⁄4 | 595 ; 798 


i i 
L R Ls Fs с Bs LFE 
4. ステ レオ アウ ト を 選ん だ と き は 、SELECTED 
CHANNEL セク ショ ン の [PAN] コン トロ ー ル を ах 
使っ て 、 ス テレ オア ウト の バラ ンス パラ メー ター を 3@4 ; 596 | 798 


調節 し ます 。 


ノー ト : AUX アウ ト 1 一 8、 バ ス ア ウト 1 一 8 が 選ば れ 
て いる と き 、[PAN] コン トロ ー ル は 無効 で す 。 


| | 
Е.5_] Е.5_] 25) 
L R Ls Rs C Bs LFE 
СЕ.5 ]- кош он SURROUND 


INPUT A ou E IN FADER JX IH HUTE J 


この ペー ジ で は 、 次 の 要素 を 設定 で きま す 。 


(D STEREO/MONOx2 ボタ ン 
バス /AUX セン ド の ペア の 設定 / 解除 を 切り 替え ま 
す 。 
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@ F.S ボタ ン = э = 52 F Hna 
01V96i の サラ ウン ドモ ー ド が STEREO 以外 に 設定 出力 端子 か ら の 信号 を 減衰 さ せる 
され て いる と き に 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の サラ ウン ド 
パン の 設定 を AUX の パン に も 反映 させ る か どう か を 
設定 し ます 。 こ の ボタ ン を オン に する と 、 イ ンプ ッ ト 
チャ ン ネ ル の サラ ウン ド パ ン の 設定 が AUX セン ド の 


01V96i の 出力 信号 に アッ テ ネ ー タ ー を か ける に は 、EQ E 
E OUT ATT ペー ジ を 呼び 出し 、 ス テレ オア ウト や バス 
アウ ト 1 一 BB の アッ テ ネ ー タ ー を 個別 に 調節 し ます 。 


パン に も 反映 され ます 。 外 部 に サラ ウン ド エ フ ェクト を し か し 、 必 要 な ら ば 、 出 力 端子 や /0 カー ド の チャ ン ネ ル を 

接続 し た 場合 な ど に 利用 し ます 。 選び 、 そ こ か ら 出 力 さ れる 信号 の 減衰 量 を 指定 する こと も 可 
能 で す 。 何 の 信号 経路 が パッ チ さ れ て いる か が は 意識 せ ず に 、 

ポタ ン に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押し ま 95 

d. 


Pa 1.DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
ペア が 設定 され ます 。 キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
OUTPUT ATT ペー ジ を 表示 させ ます 。 


З. ペア を 解除 し た いと き は STEREO ボタ ン に カー 
ル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ます 。 


DIOZ/SE[U initial aj B [Р] 
BUS1- ОО 中 
КЕСТЕЕТ[ЕТАТТЕП САТТЕ 


PORT LEUEL 


OMNI OUT 3 
OMNI OUT 2 
OMNI OUT 1 
MONITOR OUT В 
MONITOR QUT L 


wow H H l H H H 
ce › 
а 
m 


INITIALIZE 


EAA SURR BUS fi CASCADE fAOUTPUT RTT 


О. 左側 の パラ メー ター ボッ クス ((①) に カー ソル を 合わ 
せ 、 リ スト を 上 下 に スク ロー ル さ せ て 、 ア ッ テ ネ ー 
ター を 調節 する 端子 / チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
選択 可能 な 項目 は 、 次 の と お り で す 。 


STEREO OUT 端子 の L/R 
STEREO OUT L/R チャ ン ネ ル 

MONITOR OUT 端子 の L/R 
MONITOR OUT L/R チャ ン ネ ル 
OMNI OUT 1 — 4 OMNI OUT 端子 1~ 4 
SLOT OUT 1-1 — 1-16 ; ロッ ト の 出力 チャ ン ネ ル 
ADAT OUT1 ~8 人 OUT 端子 の チャ ン ネ ル 

2TR OUT DIGITAL 端子 の 
ОТА OUT DIGITAL L/R L/R チャ ン ネ ル 


3. 右側 の パラ メー ター ボッ クス (②) に カー ソル を 合わ 
せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は [INC]/[DEC] 
キー) を 使っ て その 端子 / チャ ン ネ ル の 減衰 量 を 設 
定 し ます 。 
減衰 量 は 、0dB —— 9dB の 範囲 で 調節 で きま す 。 


ヒン ト : INITIALIZE ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て 
[ENTER] キー を 押す と 、 す べ て の 端子 / チ ャ ン ネ ル 
の 減衰 量 を リセ ッ ト で きま す 。 
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バス の 名 前 を 変更 する 


初期 状態 ご 付け られ て いる バス の 名 前 (BUS 1 、AUX4、 


STEREO な ど ) は 、 必 要 に 応じ て 変更 で きま す 。 


"MONITOR OUT” 3» "EFFECT SEND" の よう に 、 信 号 の 租 


Hf 


類 が 分 か る 名 前 を 付け て お く と 便利 で す 。 


1. 


DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー 
を 繰り 返し 押し 、PATCH 画面 の OUT NAME ペー 
ジ を 呼び 出し ます 。 


a @|5Т11 STI2 STIS STI4 
БЕЙ ГЕП ON, 


e HS g °° 


OUTPUT CHANNEL МАМЕ] [d Name InFut Auto Cors 
ID SHORT LONG 

BUS? (BUS? > = «BUS?» 

Buse €BUSB >= <BUS5> 

BUSS K(BUSS > = <BUSS> 

BUS4 (BUS4 > = <BUS4> 

BUS3 (BUS3 > = <BUS3> 

BUS2 て BUS2 > = <BUS2> «Bl 

BUS1 «Bust > = [80515] 81 

HUX8 CAUXS > = <HUXS> 

AUX? CAUX? >= <ñUX?> 

RUX6 CAUXG > = «RUX6» 

HUX5 CAUXS > = «RUXS» 

RUx4 CAUX4 > = «RUX4» 

HUX3 HUX3 > = <HUX3> «RUX3 


c = ZTR OUT j 


画面 中 央 の パラ メー ター ボッ クス で は 省略 表記 ((①)、 
右側 の パラ メー ター ボッ クス (②) で は フル ネー ム が 設 


な お 、 画 面 右 上 の Name Input Auto Copy チェ ッ ク 
ボッ クス (③) を オン に する と 、LONG パラ メー ター 
ボッ クス に 名 前 を 入力 し た と き に 、 そ の 先頭 の 4 文字 が 
動 的 に SHORT 側 に コピ ー さ れ ま す 。 逆 に SHORT 
パラ メー ター ボッ クス に 名 前 を 入力 し た と き は 、 入 力 さ 
れ た 文字 が LONG 側 の 先頭 位置 に コピ ー さ れ ま す 。 
また 、INITIALIZE ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て 
[ENTER] キ ー を 押せ ば 、 各 バス の 名 前 を 初期 状態 に 戻 
せま す 。 


・ 名 前 を 変更 し た い パ ラメ ー タ ー ボ ックス に カー ソル 


を 合わ せ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 
名 前 を 入力 する TITLE EDIT ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ 
が 表示 され ます 。 


TITLE EDIT 


バス の 名 前 を 変更 する 35 


3. 名 前 を 入力 し 、DK ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て 


[ENTER] キ ー を 押し ます 。 
[ENTER] キ ー を 押す と 、 新 し い 名 前 が 有効 に な り ま す 。 


ヒン ト : 変更 し た 名 前 は 、 ア ウト プッ ト パ ッ チラ イブ ラ 
リー に 保存 され ます 。 


01V96i—— リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 
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AUX アウ ト 


この 章 で は AUX アウ ト 1 一 8 の 操作 方 法 に つい て 説明 し 
ます 。 


AUX アウ ト 1 ~ 8 に つい て 


AUX アウ ト 1 ~ 8 は 、 そ れ ぞ れ の イン プッ トチ ャ ン ネ ル 
か ら 該 当 す る AUX セン ド に 送ら れ た 信号 を ミッ クス し 、 専 
の EQ や コン プレ ッ サ ー で 加工 し て 、 内 蔵 エ フェ クト 、 任 


画面 内 の 操作 で AUX アウ ト 1 
— B を 設定 する 


AUX アウ ト 1 ~ 8 の パラ メー ター を 操作 する に は 、 画 面 
内 で 目的 の パラ メー ター に カー ソル を 合わ せ て 設定 値 を 変 
更 する 方 法 と 、 ト ッ プ パネ ル の 操作 子 を 使っ て 一 部 の パラ 
メー ター を 直接 変更 する 方 法 が あり ます 。 


ここ で は 、 画 面 内 の 操作 に よる パラ メー ター の 設定 方 法 に つ 
いて 説明 し ます 。 


ヒン ト : イン サー ト の 操作 方 法 は 、「 イ ンプ ッ ト パ ッ チ / 
アウ ト プ ッ ト パ ッ チ ]」 (一 P.43) で 説明 し て いま す 。 


意 の 出力 端子 、/0 カー ド へ と 送出 する た め の セ クシ ョ ン で 
す 。 
01V96i に は 、8 系 統 の AUX セン ド が 搭載 され て お り 、 内 
蔵 エ フェ クト / 外部 エフ ェクト へ の エフ ェクト 送り や 、 モ ニ 


ター 送り と し て 利用 で きま す 。 


RORIZ AUX アウ ト 1 ~ 8 の 信号 の 流れ を 表わし た も 
の で す 。 


(Gain Reduction) (Out Mele) 
METER |[METER 
T 


ocom —s—o 


本 ja [METER] 
METER] | INSERT INSERT 
ON LEVEL " 
дип 5 || OUTPUT] AUX f(..8) 
m DELAY 


OUTPUT PATCH 


・ INSEHT( イ ン サ ー ト ) 

・ ATT( ア ッ テ ネ ー タ ー) 

・ 4BAND EQ(4 バン ドイ コラ イザ ー) 

・ COMP( コ ンプ レッ サー) 

・ ON( オ ン / オフ) 

・ LEVEL( レ ベル ) 

・ OUTPUT DELAY( ア ウト プッ トディ レイ ) 
・ METER( メ ー タ ー) 


上 記 の 機能 よ ま 、 ス テレ オア ウト / バス アウ ト 1 — 8 と 同等 
で す (… P.29) 。 


に 設定 し 、 ス テレ オ の AUX と し て 利用 する こと も 可能 で 
す 。 


ヒン ト : 奇数 一 偶数 の 順に 隣り 合っ た AUX セン ド を ペア 


ノー ト : 01V96i が 初期 状態 の と き 、OMNI OUT 端子 ~ 
4 に AUX アウ ト 1 一 4 が パッ チ さ れ 、 同 時 に 内 蔵 エ フェ 
クト 1 一 4 の イン プッ ト に AUX アウ ト 1 一 4 が パッ チ 
され て いま す 。 た だ し 、 こ の パッ チ 内 容 は 、 PATCH 画面 の 
OUTPUT ペー ジ で 変更 で きま す 。 


アッ テ ネ ー タ ー の 調節 


AUX アウ ト 1 ~ 8 の アッ テ ネ ー タ ー を 設定 する に は 、 
[EQ] キ ーー [F4] キ ー の 順に キー を 押し て EQ 画面 の OUT 
ATT ペー ジ を 表示 させ ます 。 


EQ Initial Data 815717 5112 5113 5114 
ао auxi [ЇЇ ENE rE C) c 


-OUTPUT ATTENUATOR: HUX1 


BUS 
4 5 6 ? 


1 z 3 
CECECECECIC, 

gdE Б gdB  GdB Øde  GdB  GdB  GdB 
AUX 


1 z 5 4 5 6 ? Iz 
Goooooococ 
бав Вав абв  GdB  GdB  GdB Øde  GdB 


STEREO 


Є 


gdB 


T EQ EDIT MEG LIBRARYA IN ATI ZÁ OUT ATT 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は イン プッ トチ ャ ン ネ ル と こと 
共通 で す (… Р.20), 
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ディ レイ の 設定 


AUX ア ウト 1 一 B の ディ レイ を 設定 する に は 、DISPLAY 
ACCESS セク ショ ン の [の /INSERT/DELAY] キ ー を 繰り 


返し 押し て 、 の /INS/DLY 画面 の OUT DLY ペー ジ を 表示 


させ ます 。 
Ф/ INS/DLY Initial Data |5111 5171125713 SU4 
RUS1-RUS1 
-OUTPUT DELAY: HUX1 
DELAY SCALE кшн 
BUS | 1 1 2 i 5 1 4 1 5 15 i1 ? 1 8 
[ЕЕ] i ger] | (ЕЕ) (бЕЕ] | 3] (бЕЕ] | EE) | Се) 
г msec]| @.Qi в.а: CG QO QO а.а: QQ @.@ 
[sqmPie] [cH e e [cH e e e e 
AUX | 1.1] 2 1 3 1 4 15 165 1 ? 1 8 
9]: Ge) | Gen | en) | ec] | Gerd | Ge) | er 
г msec]| а.а: в.а: @.Qi QO QO а.а: в.а: @.@ 
【sqmFle] e: e e e e а: e e 
STEREO L — в 
[ msecl а.а а.а 
[samrie] e а 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は 、MIX/FB.GAIN パラ メー 
ター が な い 点 を 除け ば 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル と 共通 で す 
(> P.18)。 


“КУЕ: DLY 関連 の パラ メー ター が 表示 され て いる と き 
に 、[SEL] キー を 使っ て AUX アウ ト 1— 8 の いずれ か を 
選択 し て も 、OUT DLY ペー ジ が 呼び 出さ れ ま す 。 


コン プレ ッ サ ー の 設定 


AUX ア ウト 1 一 の コ ンプ レッ サー を 設定 する に は 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DYNAMICS] キ ーー 
[F3] キ ー の 順に キー を 押し て DYNAMICS 画面 の COMP 
EDIT ペー ジ を 表示 させ 、[SEL] キ ー を 使っ て AUX アウ ト 
1 8 の いずれ か が を 選択 し ます 。 


DYNAMICS Initial Data a5! STI2 STI3 STI4 
RUX1-HUX1 (3 б) の 


© THRESHOLD| RATIO i RTTRCK 


- 8.8dB i: 2.51 i бӣт= 


RELERSE | OUT GAIN | б) KNEE 
229т= i B ロ 。gdB : 2 


f coMP LIE 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル と 
共通 で す ( P.20). 


EQ の 設定 


AUX ア ウト 1 ~ 8 O EQ を 設定 する に は 、DISPLAY 
ACCESS セク ショ ン の [EQ] キ ーー[F1] キ ー の 順に キ 
を 押し て EQ 画面 の EQ EDIT ペー ジ を 表示 させ 、[SEL] 
キー を 使っ て AUX アウ ト 1 ~ 8 の いずれ か を 選択 し ま 
す 。 


Initial Data |2111 STI2 STI3 STI4 
RUX1-HUX1 (9 0060 


AUXI EQUALIZER EDIT; 


REG LIBRARYA IN ATT M OUT ATT 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル と 
共通 で す (… P.21)。 


バラ メー ター を 一 覧 表示 させ る 

VIEW 画面 の PARAMETER ペー ジ や FADER ペー ジ を 使 
えば 、AUX アウ ト 1 ~ 8 の パラ メー ター を 一 覧 し な が ら 、 
設定 値 を 調節 で きま す 。 


Ш コン プレ ッ サ ー/EQ を 一 覧 表示 させ る 


[SEL] キ ー を 使っ て AUX アウ ト 1 ~ 8 の いずれ か を 選ん 
だ 後 で 、DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [VIEW] キ ーー 
[F1] キ ー の 順に キー を 押し 、VIEW 画面 の PARAMETER 
ペー ジ を 表示 させ ます 。 


VIEH 0 Initial Data 1 
HUg1-HUX1 


COMP THRES RATIO 


~ —8.@dB 2.5:1 
… ATTACK RELEASE 


の の の ゃ いら 


Ar 011 


" 6@m= 229m. | G.G аа а.а GQ 
j US S |M USGS... O 


PARAMETER A FADER M LIBRARY M 1-15 HUX E. 


パラ メー ター の 内 容 や 設定 方 法 は 、GATE フィ ー ル ド と の 
フィ ー ル ド が な い 点 を 除け ば 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル と 共通 
3 (> P.23). 
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Ш フェ ー ダ ー や ON/OFF ボタ ン を 一 覧 表示 さ 
せる 

[SEL] キ ー を 使っ て AUX アウ ト 1 — В の いずれ か を 選ん 

だ 後 で 、DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [VIEW] キ ーー 

[F2] キ ー の 順に キー を 押し 、VIEW 画面 の FADER ペー ジ 

を 表示 させ ます 。 


AUKI RURI 0 


init itial Dat @|5Т11 STI2 STIS STI4 
Han i Eu 45k) Є (9 (° e) 


・ AUX ON/OFF ボタ ン 
AUX アウ ト 1 ~ 8 の オン / オフ を 切り 替え ます 
(MASTER レイ ヤー の [ON] キ ー1 — 8 と 連動 し て い 


ます )。 


・ AUX フェ ー ダ ー 
AUX アウ ト 1 て 8 の 出力 レベ ル を 設定 し ます 
(MASTER レイ ヤー の フェ ー ダ ー1 ~ 8 と 連動 し て い 
ます )。 フ ェ ー ダ ー の 値 が OdB の と き は 、 フ ェ ー ダ ー の 
値 が 黒く 表示 され ます 。 


バネ ル 上 の 操作 子 で AUX アウ ト 
1 8 を 設定 する 


トッ プ パ ネル の フェ ー ダ ー、[SEL] キ ー、SELECTED 
CHANNEL セク ショ ン の 各種 キー/ コン トロ ー ル を 使え 
ば 、AUX アウ ト 1 ~ 8 の 一 部 の パラ メー ター を 直接 操作 
で きま す 。 


出力 レベ ル の 設定 


AUX アウ ト 1 一 の 出力 レベ ル を 設定 する に は 、LAYER 
セク ショ ン の [MASTER] キ ー を 使っ て MASTER レイ 
ヤー を 選び 、 フ ェ ー ダ ー1 ~ 8 を 操作 し ます 。 ま た 、[ON] 
キー1 8 を 使っ て 、AUX アウ ト 1 ~8 の オン / オフ 切 
り 替 え が 行なえ ます 。 


EQ の 設定 


AUX アウ ト 1 8 の EQ を 操作 する に は 、[SEL] キ ー ま 
た は フェ ー ダ ー を 使っ て AUX アウ ト 1 ~ 8 を 選び 、 
SELECTED CHANNEL セク ショ ン の キー や コン トロ ー ル 
を 使っ て 、 パ ラメ ー タ ー を 操作 し ます 。 パ ラメ ー タ ー の 内 容 
や 操作 方 法 は イン プッ トチ ャ ン ネ ル と 共通 で す ( 一 P.21)。 


AUX セン ドレ ベル を 調節 する 


それ ぞ れ の イン プッ トチ ャ ン ネ ル か ら AUX ア ウト 1 一 8 
へ と 送ら れる 信号 の レベ ル を 調節 し ます 。 


面 内 の 操作 で セン ドレ ベル を 調節 す 


画面 内 に 複数 チャ ン ネ ル の AUX セン ドレ ベル の 設定 値 を 
表示 させ な が ら 、 個 々 の AUX セン ドレ ベル を 調節 し ます 。 


1. FADER MODE セク ショ ン の [AUX 1] キ ーー 
[AUX 8] キ ー を 使っ て 、 送 り 先 と な る AUX を 選択 
し ます 。 


О. ディ スプ レイ に AUX 画面 の SEND ペー ジ が 表示 
され て いる の を 確認 し ます 。 
この ペー ジ で は 、 各 イン ブッ トチ ャ ン ネ ル か ら 手 順 1 で 
選ん だ AUX へ の セン ドレ ベル を 調節 で きま す 。 
な お 、SEND ペー ジ が 表示 され な い 場 合 は 、 手 順 1 で } 
し た キー を 繰り 返し 押し て ペー ジ を 表示 させ ます 。 


AUZI Initial Dat BIST STI2 5713 STT4 
eiii ЧОО itio! беа O の Э] © 


AUXI SEND: ALL NOMINAL) mone [FIXED ] 
7 


・ AUX セン ドレ ベル ノブ 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル ご と の AUX セン ドレ ベル を 調 
節 し ます 。 ノ ブ の 下 側 に は 現在 の 設定 値 が 表示 され ま 
す 。 


・ PRE/POST ボタ ン 
AUX へ 送ら れる 信号 の 送出 位置 を 選択 し ます 。 PRE” 
と 表示 され る と き は プリ フェ ー ダ ー の 信号 、“POST" と 
表示 され る と き は ポス ト フ ェ ー ダ ー の 信号 が 送ら れ ま 
す 。 


・MODE フィ ー ル ド 
AUX セン ド の 動作 モ 
(セン ドレ ベル が 固定 
ル が 可変 ) を 選択 し ま 
・ GLOBAL フィ ー ル ド 
各 チ ャ ン ネ ル か ら 現 在 表示 され て いる AUX に 送ら れ 
る 信号 の 送出 位置 を 、 一 括 し て 切り 替え ます 。 


ド ( 信 号 の 送信 方 法 ) と し て 、FIX 
また は VARIABLE( セ ンド レベ 


x 
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・ PRE POINT フィ ー ル ド 


プリ フェ ー ダ ー に 設定 され た チャ ン ネ ル の 送出 位置 を 
PRE ON([ON] キ ー の 前 ) ま た は POST ON([ON] 
キー の 後 ) に 設定 し ます 。 


ノー ト : MODE 7 フィ ー ル ド で FIX モー ド が 選ば れ て 
いる と き は 、AUX セン ドレ ベル ノブ 、PRE/POST Ж 

タン 、GLOBAL フィ ー ル ド 、PRE POINT フィ ー ル ド 
が 消え 、 代 わり に ON/OFF ボタ ン が 表示 され ます 。 こ 
れ ら の ボタ ン は 、 各 チャ ン ネ ル か ら AUX に 送ら れる 

信号 の オン / オフ を 切り 替え ます 。 


З. MODE フィ ー ル ド に カー ソル を 移動 し 、 現 在 選 ば れ 


て いる AUX セン ド の 動作 を 、 次 の 2 つの モー ド か が 
ら 選 び ま す 。 


・ FIXED モー ド 


この モー ド で は 、 す べ て の イン プッ トチ ャ ン ネ ル か ら 
AUX に 送ら れる 信号 の レベ ル が 、 ノ ミナ ル (OdB) に 固 
定 さ れ ま す 。 ま た 、 画 面 か ら セ ンド レベ ル ノ ブ や 
PRE/POST ボタ ン が 消え 、 代 わり に チャ ン ネ ル ご と の 
ON/OFF ボタ ン が 表示 され ます 。 


HU&1 Initial Data BIST! STI2 STI3 STI4 
CHi -CHi の の の の 
AUXI SEND, MODE 
free ж ж ® е MINA S 
OFF] [FF k= m 


9 19 11 12 13 14 15 16 
OFF] [prr] [ЕЕ] [ЕЕ] [ОЕР] BEF 
ーー 
1? 18 19 2@ 21 22 235 24 1 2 
ОРЕ] [rr] [EF] BFF] [ЕР] [FE 


25 26 2? 28 29 30 31 32 3 4 
OFF] m [EFF] BFF] FF] [ЕР 


・ VARIABLE モー ド 

この モー ド で は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル か ら AUX に 送 
られ る 信号 の レベ ル が 可変 と な り 、 同 時 に 信号 の 送出 位 
置 (PRE/POST) も 選べ る よう に な り ま す 。 画 面 に は 、 
チャ ン ネ ル ご と に セン ドレ ベル ノブ や PRE/POST Ж 
タン が 表示 され ます 。 


MODE VARIABLE 
1 2 3 4 5 6 ?7 S 
の の の の の の の ら の の の 9 
-00 -00 -00 -co -co -co -co -co 1 
9 19 11 12 13 14 15 16 PRE POINT 
00000000 
-00 -00 -00 -00 -00 -00 - со -00 
STU 
17 15 19 za 21 22 23 24 г, 2! 
の の の の の の の の の の の @ 
-00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 


ヒン ト : FIXED/VARIABLE モー ド の 切り 替え は 、 
AUX ご と に 独立 し て 行なえ ます 。 
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ノー ト : 

・ FIXED モー ド に 切り 替え た 直後 は 、ON/OFF ボタ 
ン が すべ て OFF に な り ま す 。 

・ VARIABLE モー ド に 切り 替え た 直後 は 、 す べ て の 
チャ ン ネ ル で PRE/POST ボタ ン = POST、 セ ンド 
レベ ル ノ ブ = テーco に リセ ッ ト さ れ ま す 。 


4. 手順 3 で FIXED モー ド を 選ん だ 場合 は 、 画 面 内 の 


ON/OFF ボタ ン を 使っ て 、 各 チャ ン ネ ル か ら そ の 
AUX に 送ら れる 信号 の オン / オフ を 切り 替え ます 。 


HU&1 Initial Data asni STI2 STI3 STI4 
CH に PH ОО zu の の の の 


[AUXI SEND] MODE 

1 z 3 4 5 5 ァ 8 

[он | EF east | 
9 19 11 12 13 14 15 16 
[OH | on LJ 

езт IN 

17 18 19 zü 21 22 23 24 1 2 

OFF ОЕР] QE 


25 26 2? 28 29 30 31 32 3 4 
ОРЕ] [FF] [EF] [ЕЕ] [ЕР] [ЕЕ 


S| 


ノー ト : FIXED モー ド を 選ん だ 場合 、 ペ ア に 設定 され 
た イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 で も 、AUX オン / オフ 
の パラ メー ター は 連動 し ませ ん 。 


5. 手順 3 で VARIABLE モー ド を 選ん だ 場合 は 、 


PRE/POST ボタ ン や セン ドレ ベル ノブ を 使っ て 、 
音 チ ャ ン ネ ル か ら そ の AUX に 送ら れる 信号 の 送出 
位置 や セン ドレ ベル を 調節 し ます 。 


AU%1 Initial Data г] 2111 STI2 STI3 STI4 
0 の の の め 


[HUX1 SEND] MODE 


-00 -00 -00 -00 - -00 -00 -00 
pus] ES pus] [pes] Wasi Wasi D 


SEND А PAN _ ДА UIEHTI-16 fAUIEHTT-STI 


Ф. VARIABLE モー ド を 選ん だ 場合 で も 、 各 チャ ン ネ 
ル か ら そ の AUX に 送ら れる 信号 の オン / オフ を 切り 
替え る こと が で きま す 。 こ れ を 行なう に は 、 セ ンド レベ 
ル ノ ブ に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押し ます 
(オフ に な っ た チャ ン ネ ル は 、 セ ンド レベ ル ノ ブ が グ 
レー 表示 に 変わ り ま す )。 
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ヒン ト : 

・ VARIABLE モー ド の AUX セン ド で は 、 ペ ア に 設定 
され た イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 の AUX セン ドレ 
ベル 、AUX オン / オフ 、PRE/POST の 各 パ ラメ ー 
ター が 連動 し ます 。 

・ GLOBAL フィ ー ル ド の ボタ ン を 使え ば 、 す べ て の 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル ( 現 在 の ペー ジ に 表示 され て 
いな い チ ャ ン ネ ル る 含み ます ) の プリ / ポス ト を 切 
り 替 えら れ ま す 。 


ノー ト : 

・ 内 蔵 エ フェ クト を AUX セン ド 経 由 で 使用 し て いる 
場合 - その エフ ェクト の リタ ー ン 信号 を パッ チ し た 
チャ ン ネ ル で 、 該 当 す る AUX へ の セン ドレ ベル を 
上 げ な いで くだ さい 。 

・ た と えば 01V96i が 初期 状態 の と き 、 内 蔵 エ フェ ク 
ト 1 の イン プッ ト に は AUX 1、 ア ウト プッ ト に は 
ST IN チャ ン ネ ル 1 の L/R が パッ チ さ れ て いま す 。 
この 状態 で ST IN チャ ン ネ ル 1 か ら AUX 1 へ の セ 
ンド レベ ル を 上 げ る と 、ST IN チャ ン ネ ル 1 自身 に 
信号 が 戻さ れる た め 、 ル ー プ が 発生 し て スピ ー カ ー 
を 痛め る 原因 と な り ま す 。 


複数 チャ ン ネ ル の AUX セン ド の 
設定 を 一 覧 する 


必要 な ら ば 、 複 数 の イン ブッ トチ ャ ン ネ ル か ら AUX 1 ~ 8 
に 送ら れる 信号 の セン ドレ ベル や PRE/POST の 状態 を 一 
覧 し な が ら 、 設 定 値 を 変更 で きま す 。 
AUX 全体 の 設定 内 容 を 視覚 的 に 確認 し た いと き や 、 特 定 の 
チャ ン ネ ル か ら AUX 1 — AUX 8 に 送ら れる 信号 の レベ 
ル を 一 括 し て 調節 し た い 場 合 に 便利 で す 。 


1. FADER MODE セク ショ ン の [AUX 1] キ ーー 
[AUX 8] キ ー の いずれ か 1 つ を 繰り 返し 押し 、 次 の 
ペー ジ の 中 か ら 設 定 し た い チ ャ ン ネ ル に 対応 する 
ペー ジ を 呼び 出し ます 。 


・ VIEW1-16 ペー ジ 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 16 の AUX セン ド を 一 括 
表示 し ます 。 

・ VIEW17-STI ペー ジ 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 17 ~ 32 お よび ST IN チャ ン 
ネル 1 — 4 O AUX セン ド を 一 括 表 示し ます 。 


選択 し た ペー ジ に 応じ て 、 送 り 元 の イン プッ トチ ャ ン 
ル と 送り 先 の AUX が マト リク ス 表 示さ れ ま す 。 設 定 
能 な パラ メー ター や 操作 方 法 は 、 各 画面 と も 共通 で す 


AJIZ Initial Оса 
CH |-CH1 0 


|5111 5712 STI3 STI4 
oo 
[inel I CH1-16 AUX VIEH] 


め 


DISPLAY Bim [PPE POST 
МРОТ ———— 


6. 


LEUEL= -00 dB DON 


(D DISPLAY フィ ー ル ド 

ディ スプ レイ に 表示 させ る パラ メー ター を 次 の ボタ ン 
を 使っ て 選択 し ます 。 

・ LEVEL ボタ ン 
各 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル か ら AUX 1 ~ 8 に 送ら れる 
信号 の セン ドレ ベル を 、 バ ー グ ラフ で 表示 し ます 。 

・ РВЕ/РОЅТ ボタ ン 
各 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル か ら AUX 1 ~ 8 に 送ら れる 
信号 の 送出 位置 (PRE/POST) を 表示 し ます 。 


(2) FIX/VARI フィ ー ル ド 


AUX アウ ト 1 — 8 O AUX モー ド (FIXED、 
VARIABLE) を 表示 し ます 。 こ の フィ ー ル ド は 表示 の み 
で 、 変 更 は で きま せん 。 
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(8) LEVEL フィ ー ル ド 
在 カ ー ソ ル で 選ば れ て いる AUX セン ド の 設定 値 を 
dB 単位 で 表わし ます 。 


ği 


О. DISPLAY 7 フィ ー ル ド に カー ソル を 合わ せ て 、 デ ィ 
スプ レイ に 表示 させ る パラ メー ター と し て 、LEVEL 
また は PRE/POST を 選ん で くだ さい 。 


3. 手順 2 で PRE/POST を 選ん だ 場合 は 、 任 意 の イン 

プッ トチ ャ ン ネ ル / 任意 の AUX に カー ソル を 合わ 

せ 、[ENTER] キ ー を 押し て 信号 の 送出 位置 を 切り 替 
えま す 。 

INPUT ——Ə.—T 

1 2 3 45 6 7 8 91011 12 15 14 15 16 


= Шаси рї рї En ва ва pA ва DA DA DA DA DA pú pú pú pú 


ノー ト : PRE/POST を 切り 替え 可能 な の は 、VARI 
(VARIABLE モー ド ) に 設定 され た AUX セン ド に 限 
られ ます 。FIX(FIXED モー ド ) に 設定 され た AUX € 
v Fik, FIX と 表示 され 、 切 り 替 え で きま せん 。 


4. FIE 2 で LEVEL を 選ん だ 場合 は 、 任 意 の イン プッ 
トチ ャ ン ネ ル / 任意 の AUX に カー ソル を 合わ せ 、 
セン ドレ ベル の 設定 や オン / オフ 切り 替え を 行ない 
ます 。 
セン ドレ ベル の 設定 に は パラ メー ター ホイ ー ル (また は 
[INC]/[DEC] キ ー)、 オ ン / オフ 切り 替え に は 
[ENTEH] キ ー を 使い ます 。 

な お 、 現 在 選 ば れ て いる AUX モー ド に 応じ て 、AUX セ 
ンド の 表示 が 次 の よう に 変化 し ます 。 

・ FIX(FIXED モー ド ) が 選ば れ て いる AUX セン ド 
AUX セン ド が オン の チャ ン ネ ル は "FIX" 、 オ フ に な っ て 
いる チャ ン ネ ル は "‥…" の マー ク が 表示 され ます 。 


МРОТ ————— 
き 16 


・ VARI(VARIABLE モー ド ) が 選ば れ て いる AUX セン 
ド 


在 の セン ドレ ベル が バー グラ フ で 表示 され 、 ノ ミナ ル 
レベ ル (OdB) に 設定 され て いる と き は 、 バ ー の 中 に N 
の 文字 が 表示 され ます 。 ま た 、AUX セン ド が オフ の チャ 
ン ネ ル は 、 バ ー が 白黒 反転 し ます 。 


ーーーーーーー lili ur ——, —ə.s°H. o — , Ü O 


ペア の AUX に 送ら れる 信号 の バ 
ン を 設定 する 

奇数 / 偶数 の 順に 並ぶ が AUX を ベア に 設定 し 、 ス テレ オ の 
AUX バス と し て 利用 で きま す 。 こ の 場合 、 イ ンプ ッ ト チ ャ 


ン ネ ル か が から ペア に 設定 され た AUX に 送ら れる 信号 の パン 
設定 で きま す 。 


1. 送り先 と な る 2 系 統 の AUX セン ド を ペア に 設定 
し ます (ペア の 設定 / 解除 方 法 は っ P.33)。 


О. FADER MODE セク ショ ン の [AUX 1] キ ーー 
[AUX 8] キ ー を 使っ て 、 ペ ア に 設定 され た 一 方 の 
AUX を 選び ます 。 


3. 手順 2 で 押し た キー を 繰り 返し 押し て 、AUX 画面 
の PAN ペー ジ を 呼び 出し ます 。 


AUXI Initl gl Data STI STI2 STI3 STI4 
шш V e О Бш) пийва |0) O の の 


[А22 РАН) — — -2 


MODE = Ë; INPUT РАМ LINK 
INPUT mST 14-7 
2 3 4 5 6 7 8 1L 一 1R 
CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 
9 10 11 12 15 14 15 16 2L 一 2R 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 


19 za 21 22 235 24 SL — SR 
CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 
27 28 29 30 31 32 = 


CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER CENTER 


B UIE1-16 FAUTEHTT-STI 


(D AUX パン ノブ 
各 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル か ら 、 ペ ア の AUX に 送ら れる 
信号 の パン を 調節 し ます 。 

(2 MODE フィ ー ル ド 
ペア に 設定 され て いる イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 の パ 
ン の 動作 を 選択 し ます 。 


(8) INPUT PAN LINK ボタ ン 
この ボタ ン を オン に する と 、AUX セン ド の パン が イン 
プッ トチ ャ ン ネ ル の パン に 追従 し ます 。 


4. 希望 する イン プッ トチ ャ ン ネ ル の AUX パン ノブ に 
ー ソ ル を 合わ せ 、 パ ン の 値 を 設定 し て くだ さい 。 


B. 必要 に 応じ て MODE フィ ー ル ド に カー ソル を 合わ 
せ 、 ペ ア に 設定 され て いる イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 
士 の パン の 動作 を INDIVIDUAL/GANG/INV 
GANG の 中 か ら 選 択 し ます 。 

INPUT PAN LINK が オフ の 場合 、 こ の 画面 の MODE 
フィ ー ル ド は 、PAN 画面 の MODE フィ ー ル ド と は 独 
立 し て 選択 で きま す ( 各 設定 項目 の 詳し い 説 明 は ー 
P.22), 
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б. イン プッ トチ ャ ン ネ ル の パン の 設定 と AUX セン ド s ー ダ ター の 診 定 値 
の パン を 連動 させる に は 、INPUT PAN LINK ボタ チャ ン ネ ルフ ェ ー ダ ー の 設定 値 を 


ン に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ます 。 AUX セン ド に コピ ー す る 


PAN 画面 の パン の 設定 値 が AUX 画面 の パン に コピ ー f f 
され 、 両 方 の 画面 の パン ノブ が 連動 し ます 。 AUX セン ド を VARIABLE モー ド で 使用 し て いる と き に 、 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー の 設定 値 を 、 そ れ ぞ れ の 
ヒン ト : チャ ン ネ ル の AUX セン ド に レイ ヤー 単位 で 一 括 コ ピー で 
・ ペア に 設定 され た AUX が VARIABLE モー ド の 場 きま す 。 
合 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル か ら 両 方 の AUX に 送ら た と えば 、 演 奏者 に 対し て ステ レオ アウ ト と 同じ バラ ンス の 
れる 信号 の AUX セン ドレ ベル 、AUX オン / オフ 、 モニ ター 信号 を 送り た いと き に 、 便 利 な 機能 で す 。 
PRE/POST の 各 パ ラメ ー タ ー が 連動 し ます 。 
CAY dis о РВ РЕНА 1.LAYER セク ショ ン の [1-16]/[17-321 キ ー の う 
ンプ ブッ ャ ン ネ ^5 こ 送 ら E j 一 -40g 
、 コ ピー 元 と な る レイ ヤー ー 8 
EQ AUX オン / オ フ は 連動 し ませ ん 。 е и に 相当 まる キー を 押し 
[DIU [*] 


ノー ト : 手順 2 を 実行 する 前 に LAYER セク ショ ン の 
キー を 放す と 、 コ ピー が 行なわ れ ま せん の で 、 ご 注意 
くだ さい 。 


О. FADER МОРЕ セク ショ ン の [AUX 1] キ ーー 
[AUX 8] キ ー の 中 か ら 、 コ ピー 先 と な る AUX セン 
ド に 対応 する キー を 押し ます 。 

ピー 操作 を 確認 する ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ が 表示 

され ます 。 


CONF I RMAT I ON 


1-16 Level Cors to AUX 1 SEND? 


З. コピ ー を 実行 する に は 、YES ボタ ン に カー ソル を な 合 
わせ 、[ENTER] キ ー を 押し ます 。 

コピ ー を 中 断 し た いと き は 、NO ボタ ン に カー ソル を 合 

わせ 、[ENTER] キ ー を 押し て くだ さい 。 


ヒン ト : コピ ー 先 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル と 、 別 の レ 
イヤ ー の チャ ン ネ ル と で ペア が 組ま れ て いる 場合 ( ペ 
アモ ー ド = VERTICAL) 、 相 手先 の 同じ AUX セン ド 
に 対し て も フェ ー ダ ー の 設定 値 が コピ ー さ れ ま す 。 
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イン プッ トバ ッ チ / 
アウ ト フ ブッ ト バッ チ 
この 章 で は 、01V96i 内 部 の 信号 経路 を 入出 力 端 子 や ス 


ッ ト の チャ ン ネ ル に パッ チ ( 割 り 当 て ) す る イン プッ ト 
パッ チ / ア ウト プッ ト パ ッ チ に つい て 説明 し ます 。 


イン プッ トバ パッ チ の 設定 


INPUT 端子 ~ 16. АРАТ IN 端子 、oTR IN DIGITAL iig 
子 、 お よび スロ ッ ト に 装着 され た |/0 カー ド を 通じ て 入力 さ 
れ た 信号 は 、“ イ ンプ ブッ ト パ ッ チ " を 使っ て イン プッ トチ ャ ン 
ネル に パッ チ す る こと で 、 初 め て 利用 で きる よう に な り ま 


す 。 
パッ チ 例 : 
イン プッ ト パ ッ チ 

INPUT 端子 1 — イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 

INPUT 端子 2 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 2 

INPUT 端子 3 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 3 

INPUT 端子 4 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 4 

INPUT 端子 5 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 5 

INPUT 端子 6 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 6 

INPUT 端子 7 イン プッ トチ ャ ン ネ ル 7 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 8 


INPUT 端子 8 


01V96i が 初期 状態 の と き 、 そ れ ぞ れ の イン プッ トチ ャ ン 
ネル に は 次 の 信号 が パッ チ さ れ て いま す 。 

イン プッ トチ ャ ン ネ ル 入力 端子 / ス ロッ ト の チャ ン ネ ル 
1—16 INPUT 端子 1 ~16 

17 ~ 24 ADAT IN 端子 の 入力 チャ ン ネ ル 1 — 8 
85-32 ッ ト の 入力 チャ ン ネ ル 1 — 8 


ST IN チャ ン ネ ル 内 蔵 エ フェ クト 1 ~ 4 の アウ ト プ ッ ト 
1~4 1/ ら 


上 記 の パッ チ 内 容 は 、 必 要 に 応じ て 変更 で きま す 。 


イン プッ トバ ッ チ を 変更 する 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル に パッ チ さ れ た 信号 を 変更 し ます 。 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー 
を 繰り 返し 押し て 、PATCH 画面 の IN PATCH 
ペー ジ を 呼び 出し ます 。 


PATCH Initial Data |5111 STI2 STIS STI4 
thi -O O Q) 


チャ ン ネ ル 番 号 の 下 に ある パラ メー ター ボッ クス (①) 
に 、 現 在 そ の チャ ン ネ ル に パッ チ さ れ て いる 入力 端子 、 
ADAT IN 端子 、TO HOST USB 端子 の 入力 チャ ン ネ 
ル 、 ス ロッ ト の 入力 チャ ン ネ ル が 表示 され ます 。 表 示 の 
意味 は 次 の と お り で す 。 


表示 内 容 
= 割り 当て な し 
AD1 ~ AD16 PUT ж 1 ~ 16 
ADAT1 ~ ADAT8 | ADAT IN 端子 の 入力 チャ ン ネ ル 1 ~ 8 
SL-01 ~ SL-16 スロ ッ ト の 入力 チャ ン ネ ル 1 ~ 16 
FX1-1/FX1- ら 内 蔵 エ フェ クト 1 の アウ ト プ ッ ト 1/2 
FX ら - 1 /FX ら - ら 内 蔵 エ フェ クト 2a の アウ ト プ ッ ト 1/2 
ЕХЗ-1/ЕХЗ-2 内 蔵 エ フェ クト 3 の アウ ト プ ッ ト 1/2 
FX4- 1 /FX4- ら 内 蔵 エ フェ クト 4 の アウ ト プ ッ ト 1/2 
2TD-L/2TD-R ƏTR DIGITAL IN 端子 (L/R) 


USB1 一 USB16 T USB 端子 の 入力 チャ ン ネ ル 


どど . パッ チ を 変更 し た い イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル に カー ソ 
ル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は [INC]/ 
[DEC] キー) を 使っ て 設定 を 変更 し ます 。 
al эр эр - ^ に J 


uwa e) 
[HG TN 1 —— ーー 


ペー ジ の 右上 に は 現在 カー ソル の ある イン プッ トチ ャ 
ン ネ ル の フル ネー ム が 表示 され ます ((①)。 ま た 、 そ の 下 
に は 選択 し た 入力 端子 / チ ャ ン ネ ル の フル ネー ム が 表 
示さ れ ま す ((②) (名 前 を 変更 する 方 法 は P.28) 。 
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3. [ENTER] キ ー を 押し て 、 イ ンプ ッ ト パ ッ チ の 変更 を 


確定 させ ます 。 


ヒン ト : 
・ 同じ 入力 信号 を 複数 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル に 
パッ チ す る こと も 可能 で す 。 


ラリ ー」 (一 P.74) を ご 参照 くだ さい 。 


・ イン プッ ト パ ッ チ の 設定 内 容 は "イン プッ ト パ ッ チ 
ライ ブラ リー" に スト ア で きま す 。 詳 し く は 「 ラ イブ 


アウ ト プ ッ トバ パッチ の 設定 


01V96i 内 部 の ステ レオ アウ ト 、 バ ス ア ウト 1 8.AUX 
"アウ ト プ ッ ト パ ッ チ ヂ ” を 使っ て 、 任 
意 の 出力 端子 、ADAT OUT 端子 の 出力 テ チャンネル 、 ス ロッ 


アウ ト 1 8 の 信号 は 、 


ト の 出力 チャ ン ネ ル に 割り 当て る こと が で きま す 。 


パッ チ 例 : 
アウ ト プ ッ ト パ ッ チ 

AUX アウ ト 1 ーー OMNI OUT 端子 1 
AUX アウ ト 2 OMNI OUT 端子 2 
AUX アウ ト 3 OMNI OUT 端子 3 
AUX アウ ト 4 OMNI OUT 端子 4 
AUX アウ ト 5 ADAT OUT 端子 1 
AUX アウ ト 6 ADAT OUT 端子 2 
AUX アウ ト 7 ADAT OUT 端子 3 


AUX アウ ト 8 ADAT OUT 端子 4 


01V96i が 初期 状態 の て とき 、 そ れ ぞ れ の 出力 端子 、ADAT 
OUT 端子 の 出力 チャ ン ネ ル 、 
は 、 次 の 信号 経路 が パッ チ さ れ て いま す 。 


ッ ト の 出力 チャ ン ネ ル に 


出力 端子 / 出 カテ チャ ン ネ ル 信号 経路 
[АБАТ OUT 端子 の 出力 テ チャン ネル 1 ~8 | バス アウ ト 1ー8 | 
スロ ッ ト の 出力 チャ ン ネ ル 1 ~ 8 バス アウ ト 1 ~8 
スロ ッ ト の 出力 チャ ン ネ ル 9 ~ 16 バス アウ ト 1 ~8 


OMNI OUT 端子 1 4 


AUX ア ウト 1ー4 


2TR OUT DIGITAL 端子 (L) ステ レオ アウ ト L 


2TR OUT DIGITAL 端子 (R) ステ レオ アウ ト R 


ヒン ト : 
・ 同 じ 信号 経路 を 複数 の 端子 や チャ ン ネ ル に 出力 する こ 
と も 可能 で す 。 


ライ ブラ リー" に スト ア で きま す 。 詳 し く は 「 ラ イブ ラ 
リー]」 (一 P.74) を ご 参照 くだ さい 。 


上 記 の パッ チ 内 容 は 、 必 要 に 応じ て 変更 で きま す 。 ア ウト 
プッ ト パ ッ チ の 設定 方 法 は 、 出 力 先 の 端子 や スロ 
て 異な り ます 。 


・ アウ ト プ ッ ト パ ッ チ の 設定 内 容 は "アウ ト プ ッ ト パ ッ チ 


ッ ト に 応じ 


ADAT OUT 端子 / ス ロット /OMNI 
OUT 端子 の パッチ を 変更 する 


A 


DAT OUT 端子 、SLOT に 装 


経路 を 変更 し ます 。 


着 し た オプ ショ ン の 
mini-YGDAI 72— К. OMNI OUT 端子 


こ パ ッ チ され た 信号 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キー 
を 繰り 返し 押し て 、PATCH 画面 の OUT PATCH 


el 


——— ` — С 
1 2 3 4 


ペー ジ を 表示 させ ます 。 


各 パ ラメ ー タ ー ボ ッ ク 
経路 が 表示 され ます 。 


れ て いる 信号 


.SLOT OUTPUT PATCH: 


[TIN NAME Д 


(1) SLOT1~ 16 


スロ ッ ト の チャ ン ネ ル 1 ~ 16 の 信号 経路 を 設 
(2) ADAT 1 ~ 8 


PRTCH 0 Initial Data 
CH4-CH4 [EDIT] кий 


C INLIE А 


our PaTcH KC USE SUT Aei 


定 し ます 。 


ADAT OUT 端子 の 出力 チャ ン ネ ル 1 — 8 の 信号 経路 


設定 し ます 。 


(3) OMNI 1 ~ 4 
OMNI OUT 端子 ~ 4 の 信号 経路 を 設定 し ます 。 


表示 の 意味 は 、 次 の と お り で す 。 


表示 内 容 
= 割り 当て な し 
BUS1 BUS8 バス アウ ト 1 ~8 の 信号 
AUX1 ~ AUX8 AUX アウ ト 1 ~ 8 の 信号 
ST LR ステ レオ アウ ト の 信号 

РЕ イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 一 
INS CH1 ~ INS снз2 | スラ ラン リラ レア ウト 

= バス アウ ト 1 ~8 の イン サー 
INS BUS1 ~ INS BUS8 | パス アワ 

_ AUX アウ ト 1 ~ 8 の イン 
INS AUX1 ~ INS AUXB | て トッ アクト 
INS ST-L/ST-R са VIRI Sa 
casBUsi-Buss | パス 1ー8 の カス ケー ドア ウ 

AUX バス 1 ~8 の カス ケー 

CASAUXI—AUXS | A 
CAS STI ST ステ レオ バス の カス ケー ドア 
CASSOLOL/CASSOLOR | ソロ バス の カス ケー ドア ウト 


О. 変更 し た い パ ラメ ー タ ー 


せ 、 バ パラ メー ター ホイ 


ー ボ ックス に カー 
ー ル (また は [INC]/[DEC] 


ソル を 合わ 


キー) を 使っ て 、 パ バッチ する 信号 経路 を 選び ます 。 
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づ . [ENTER] キ ー を 押し て 変更 内 容 を 確定 させ ます 。 


ヒン ト : アウ ト プ ッ ト パ ッ チ の 設定 内 容 は “アウトプッ ト 


パッ チラ イブ ラリ ー" に スト ア で きま す 。 詳 し く は 「 ラ イブ 


ラリ ー]」 (一 P.74) を ご 参照 くだ さい 。 


USB OUT の パッ チ を 変更 する 


01V986i が 初期 状態 の と き 、USB OUT に は 、 次 の 出力 信号 


が 割り 当て られ て いま す 。 

出力 信号 
USB OUT1 ~ 8 バス アウ ト 1 一 8 
USB OUT9 ~ 16 バス アウ ト 1 一 8 


この パッ チン グ を 変更 し た り 確 認 し た りす る に は 、 次 の よう 


に 操作 し ます 。 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー 
を 繰り 返し 押し て 、PATCH 画面 の USB OUT ペー 


ジ を 表示 させ ます 。 


PHTCH 0 Initial Da 
CH9-CH9 


-USB OUT PATCH) 


1 


1 
5 


ta 


AIR IN NAME JX INLIE MOUT PATCHA 


@|5111 STI2 STIS STI4 
шо O の の 


各 端 子 の 番号 の 下 に ある パラ メー ター ボッ クス に 、 現 
その 出力 端子 に 割り 当て られ て いる 信号 経路 が 表示 さ 
れ ま す 。 表 示 の 意味 は 次 の と お り で す 。 


DM 


Е 


表示 内 容 
= 割り 当て な し 


BUS 1 ~ BUS8 バス アウ ト 1 ~ 8 の 信号 


AUX1 — AUX8 AUX アウ ト 1 ~ 8 の 信号 


ST L/R ステ レオ アウ ト の 信号 

INS CH1 — イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 一 32 の イン 
INS CH32 サー ドア ウド 

INS BUS1 — バス アウ ト 1 ~ 8 の イン サー ト ア ウ 
INS BUS8 ト 

INS AUX1 ~ AUX ア ウト 1 ~ 8 の イン サー ト ア ウ 
INS AUX8 ト 


2. 変更 し た い パ ラメ ー タ ー ボ ックス に カー ソル を 合わ 


せ 、 バ パラ メー ター ホイ ー ル (また は [INC]/[DEC] 
キー) を 使っ て 、 パ ッ チ する 信号 経路 を 選び ます 。 


づ . [ENTER] キ ー を 押し て 変更 内 容 を 確定 させ ます 。 


eTR OUT DIGITAL 端子 に パッ チ す る 


ƏTR OUT DIGITAL 端子 に パッ チ さ れ た 信号 経路 を 変更 
ます 。 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー 
を 繰り 返し 押し て 、PATCH 画面 の STR OUT ペー 
ジ を 表示 させ ます 。 


PRTCH Initial Data BSL STI2 5113 STI4 
CH4-CH4 0 marmo 6) 6G) (の 


[2TR OUT DIGITAL PATCH] ZTR DUT Dis L 
STEREO + 


ZTR OUT DIGITRL 


ESIXOUTPUT INSfADIRECT OUTA ZTR OUT Д OUT NAME š 


割り 当て 可能 な 信号 は 、OUT PATCH ペー ジ と 共通 で 
す 。 


О. 変更 し た い パ ラメ ー タ ー ボ ックス に カー ソル を 合わ 
せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は [INC]/[DEC] 
キー) を 使っ て 、 パ ッ チ する 信号 経路 を 選び ます 。 


З. [ENTER] キ ー を 押し て 変更 内 容 を 確定 させ ます 。 
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ダイ レク ト ア ウト の 設定 4. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[PAN/ROUTING] キ ー を 繰り 返し 押し 、 ダ イレ ク 

イン ブッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 32 の 信号 は 、 バ ス 1 8 や ス ト 出 力 し た い チ ャ ン ネ ル に 応じ て 次 の ペー ジ を 表示 

テレ オバ ス に 送る 以外 に 、 任 意 の 出力 端子 マス ロッ ト の チャ させ ます 。 

ン ネ ル か ら 直 接 出 力 で きま す 。 そ れ ぞ れ の イン ブッ トチ ャ ン "URS 


ネル の 入力 信号 を 、DAW な どの 個別 の トラ ッ ク に 録音 し た 
いと き は 、 こ の 方 法 が 便利 で す 。 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 16 の ルー ティ ング を 変更 


し ます 。 
1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー ・ ROUT17-STI ペー ジ 
を 繰り 返し 押し て PATCH 画面 の DIRECT OUT イン プッ トチ ャ ン ネ ル 17ー 32、ST IN チャ ン ネ ル 1 
ペー ジ を 表示 させ ます 。 ーー の ルー ティ ング を 変更 し ます 。 
PATCH Initial D STIT STI2 STI3 STI4 ヒン ト : これ ら の ペー ジ の 詳し い 説 明 は P.22 を ご 参 
Hi-CH1 ЮО us" mm の の の の 照 くだ さい 。 ú É 


5. ダイ レク ト 出 力 さ せ た い チャ ン ネ ル の D ボタ ン に 
ー ソ ル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ます 。 
これ で 該当 する イン プット チャ ン ネ ル の ダイ レク ト ア 
ウト が 有効 と な り 、 指 定 し た 出力 端子 、ADAT OUT 端 
子 の 出力 チャ ン ネ ル 、 ス ロッ ト の 出力 チャ ン ネ ル へ と 送 
られ ます 。 


DIRECT our [PFE Её ] [FRE FADER 


AOUT UT INSADIRECT OUTA ZTR OUT ДА OUT NAME j£: PJ3 


この 画面 に は 、 次 の 情報 が 表示 され ます 。 
D1-32 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 — 32 を ダイ レク ト 出 力 する 
出力 端子 、ADAT OUT 端子 の 出力 チャ ン ネ ル 、 ス ロッ 
ト の 出力 チャ ン ネ ル を 表示 し ます 。 


(2) DIRECT OUT フィ ー ル ド 
ダイ レク ト 出 力 さ れる 信号 の 送出 位置 を 次 の 3 種類 か 


ら 選 択 し ます 。 
・ PRE EQ ボタ ン ............... イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 
EQ の 直前 
・ PRE FADER ボタ ン イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 
フェ ー ダ ー の 直前 
・ POST FADER ボタ ン ...... 各 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の 
フェ ー ダ ー の 直後 


2. 1 ~ 32 の パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ 
せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は [INC]/ [DEC] 
キー) を 使っ て 出力 先 を 選択 し ます 。 
必要 な ら ば 、 s フィ ー ル ド で 信号 の 送出 位 
置 を 指定 し て くだ さ 


づ . [ENTER] キ ー を 押し て 、 変 更 内 容 を 確定 し ます 。 


ノー ト : すでに アウ ト プ ッ ト パ ッ チ で 使用 され て いる 
出力 先 を 選び 、 ダ イレ クト アウ ト を オン に する と 、 ア 
ウト プッ ト パ ッ チ の 設定 が 無効 に な り ま す 。 ダ イレ ク 
ト ア ウト を 別 の 出力 先 に 替え る か 、 ダ イレ クト アウ ト 
を オフ に する と 、 ア ウト プッ ト パ ッ チ の 設定 は 元 の 状 
態 に 戻り ます 。 
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イン サー トバ パッ チ の 設定 


01V96i の イン プッ トチ ャ ン ネ ル や 加 種 の アウ ト プ ッ ト 
チャ ン ネ ル ( ス テレ オア ウト 、 バ ス ア ウト 1 ~ 8、AUX アウ 
F 1 8) に は 、 そ れ ぞ れ 独 自 の イン サー トイ ン / ア ウト が 


意 さ れ て いま す 。 イ ン サ ー ト イン と イン サー ト ア ウ 
出力 端子 、ADAT 端子 や 


ト に 入 


ッ ト の チャ ン ネ ル 、 エ フェ クト 


の イン / ア ウト な ど を パッ チ す る こと で 、 信 号 を 外部 
出し て 加工 し た り 、 内 蔵 エ フェ クト を 挿入 し た り で き 


こ 取 り 


ます 。 


個々 の イン サー トバ パッチ を 設定 する 


イン サー トイ ン / アウ ト に 入出 力 端子 、ADAT 端子 や ス 


ッ ト の チャ ン ネ ル 、 エ フェ クト の イン / アウ ト な ど を パッ 


チ し ます 。 操 作 方 法 は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル / アウ ト プ ッ 
トチ ャ ン ネ ル と も 共通 で す 。 


エフ ェクト な ど 


アウ ト プ ッ ト 


イン プッ ト 


O O 
イン サー ト ア ウト ug イン サー トイ ン 
O O 


チャ ン ネ ル 


1. [SEL] キ ー を 使っ て 、 イ ン サ ー ト の バッチ を 設定 し 


た い イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル / ア ウト プッ トチ ャ ン ネ 
ル を 選び ます 。 


О. [の /INSERT/DELAY] キ ー を 繰り 返し 押し て 


の /INS/DLY 画面 の INSERT ペー ジ を 表示 させ ま 
す 。 


7 INS/DLY Initial Dita @2111 STIZ STI3 STI4 
CEH1-CH1 0 の の の の の め 


58 Вава J 


POST 
ОНЧ FADER FADER 


Cae} | 
ra — 


ON/OFF ON/OFF 


・ OUT パラ メー ター ボッ クス 


この ペー ジ に 表示 され る パラ メー ター は 、 次 の と お り で 
す 。 


(1) POSITION フィ ー ル ド 


イン サー トド パッ チ や コン プレ ッ サ ー の 挿入 位置 を 選択 
し ます 。COMP ボタ ン /INSERT ボタ ン が オン に な っ 
て いる 位置 が 挿入 位置 と し て 選ば れ て いま す 。 


(2) INSERT フィ ー ル ド 
・ ON/OFF ボタ ン 


イン サー ト の オン / オフ を 切り 替え ます 。 


イン サー ト ア ウト の 送り 先 と な る 出力 端子 、ADAT 
OUT 端子 の 出力 チャ ン ネ ル 、 ス ロッ ト の 出力 チャ ン ネ 
ル 、 内 蔵 エ フェ クト の イン プッ ト を 選択 し ます 。 


・ IN パラ メー ター ボッ クス 


イン サー トイ ン の 挿入 元 と な る 入力 端子 、ADAT IN im 
子 の 入力 チャ ン ネ ル 、 ス ロッ ト の 入力 チャ ン ネ ル 、 内 蔵 
エフ ェクト の アウ ト プ ッ ト を 選択 し ます 。 


(3) COMP フィ ー ル ド 
・ ON/OFF ボタ ン 


コン プレ ッ サ ー の オン / オフ を 切り 替え ます 。 


・ ORDER パラ メー ター ボッ クス 


イン サー トド パッ チ と コン プレ ッ サ ー を 同じ 位置 に 設定 
し た と き の 、 信 号 の 通 週 順序 を 設定 し ます 。 COMP > 
INS' で は コン プレ ッ サ ーー イン サー ト の 順番 、 "INS > 
COMP" で は イン サー トー コン プレ ッ サ ー の 順番 に 信号 
が 通過 し ます 。 


.OUT パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 バ 


ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は [INC]/[DEC] キー) を 
使っ て 、 イ ン サ ー ト アウ ト に パッ チ す る 出力 端子 、 ス 
ロッ ト の チャ ン ネ ル 、 内 蔵 エ フェ クト の イン プッ ト 

を 選択 し ます 。 

表示 の 意味 は 、 次 の と お り で す 。 


表示 内 容 
割り 当て な し 


SL-01 ~ SL-16 スロ ッ ト の 出力 チャ ン ネ ル 1 — 16 


ADAT OUT 端子 の 出力 チャ ン ネ ル 


ADAT1 ~ ADAT8 


OMNI1 ~ OMNIA | OMNI OUT 端子 1 ~ 4 


2TD-L/2RD-R eTR OUT DIGITAL 端子 の L/R 


FX1-1/FX1- ら 9 蔵 エ フェ クト 1 の イン プッ ト 1/2 


FX ら - 1 /FX ら - ら J 蔵 エ フェ クト 2 の イン プッ ト 1/2 


FX3-1/FX3-2 9 蔵 エ フェ クト 3 の イン プッ ト 1/2 


FX4- 1 /FX4- ら J 蔵 エ フェ クト 4 の イン プッ ト 1/2 


U0 To HOST USB 端子 の 出力 チャ ン ネ 


・[ENTER] キ ー を 押し て 、 設 定 内 容 を 確定 させ ます 。 


[ENTER] キ ー を 押す 前 に 、 他 の パラ メー ター ボッ クス 
に カー ソル を 移動 させ す た り 、 ペ ー ジ を 切り 替え た 場合 
は 、 設 定 内 容 が キャ ン セ ル さ れ ま す 。 
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48 イン プッ ト パ ッ チ / ア ウト プッ ト パ ッ チ 


5. IN パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラ 
メー ター ホイ ー ル (また は [INC]/[DEC] キー) を 
使っ て 、 イ ン サ ー ト イン に パッ チ す る 入力 端子 、 
ADAT IN 端子 の 入力 チャ ン ネ ル 、 ス ロッ ト の 入力 
チャ ン ネ ル を 選び ます 。 
表示 の 意味 は 、 イ ンプ ッ ト パ ッ チ の 説明 を ご 参照 くだ さ 
いで P.43)。 


6. [ENTER] キ ー を 押し て 、 設 定 内 容 を 確定 させ ます 。 


ヒン ト : 何 も 選 択 さ れ て いな い OUT/IN パラ メー 
ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キー を 
押す と 、PATCH SELECT ウィ ンド ウ が 表示 され ま 
す 。 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ま た は カー ソル キー を 使っ 
て パッ チ す る 項目 を 選び 、YES ボタ ン に カー ソル を 
合わ せ て [ENTER] キー を 押す と 、 選 択 項目 が パッ チ 
され ます 。 


7. 設定 し た イン サー ト パ ッ チ を 有効 に する に は 、 
INSERT フィ ー ル ド の ON/OFF ボタ ン に カー ソル 
を 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押し て ボタ ン を オン に 切 
り 替 え し ます 。 


イン サー トイ ン の パ バッチ を 一 覧 / 変更 
する 


必要 な ら ば 、 す べ て の イン プッ トチ ャ ン ネ ル ( ま た は すべ て 
の アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル ) の イン サー トイ ン に パッ チ さ れ 
た 項目 を 一 覧 し な が ら 、 パ ッ チ 内 容 を 変更 で きま す 。 た と え 
ば 、 複 数 の チャ ン ネ ル 間 で パッ チ 内 容 が 重複 し こい な いか を 
調べ た いと き な ど に 便利 で す 。 


1 . イン プッ トチ ャ ン ネ ル の イン サー トイ ン を 一 覧 する 
に は 、[PATCH] キ ー を 繰り 返し 押し て 、PATCH 画 
面 の INPUT INS ペー ジ を 呼び 出し ます 。 
この ペー ジ で は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル 1 ~ 32 の イン 
サー トイ ン の パッ チ を 一 覧 で きま す 。 


STI1 STI2 STI3 STI4 


PATCH Initial Data 
EH1-CH1 0 mu она сез oí) G) O 0) 
[o Rssisn は き 


IN PATCH ДА INPUT_INS Д EFFECT fACHSCHDE INE: P 3 


О. 変更 し た い チ ャ ン ネ ル の パラ メー ター ボッ クス に 
カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は 
[INC]/[DEC] キ ー) を 使っ て バッチ を 変更 し ます 。 


づ . [ENTER] キ ー を 押し て 変更 内 容 を 確定 させ ます 。 


4. アウ トブ プッ トチ ャ ン ネ ル の イン サー トイ ン を 一 覧 す 
る に は 、[PATCH] キ ー を 繰り 返し 押し て PATCH 
Am OUTPUT INS ペー ジ を 表示 させ ます 。 


PHTCH Initial Data B|5T1! 51125113 STI4 
h OO 中 Qo 


[No Assian Jf 


EU ラー 


E-SIROUTPUT INS£ADIPECT OUTA ZTR OUT. fi QUT МАМЕ f: 1 


5. 変更 し た い チ ャ ン ネ ル の パラ メー ター ボッ クス に 
カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ( ま た は 
[INC]/[DEC] キ ー) を 使っ て バッチ を 変更 し ます 。 


6. [ENTER] キ ー を 押し て 変更 内 容 を 確定 させ ます 。 
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ty 


この 章 で は 、 モ ニタ ー の 設定 方 法 や 、 ソ ロ 機 能 の 操作 方 法 に 
つい て 説明 し ます 。 


モニ ター に つい て 


01V86i に は 、 モ ニタ ー 用 信号 を 出力 する た め の ス テレ オ 
の 信号 経路 と し て 、 モ ニタ ー が 内 蔵 さ れ て いま す 。 モ ニタ ー 
の 信号 は 、MONITOR OUT 端子 L/R、 お よび [PHONES] 
端子 か ら 出力 され ます 。 

次 の 図 は 、 モ ニタ ー の 信号 の 流れ を 表わし た も の で す 。 


iem N © 
m 


ea 


= ШТ] 
[MONITOR OUT] 
-— + 


= | [PHONES] 
pz 


・ SOLO( ソ ロバ ス ) 
ソロ に 設定 され た イン プッ トチ ャ ン ネ ル を (バス 1 ~ 8 
や ステ レオ バス は 経由 させ ず に ) モ ニタ ー に 送る た め の 
特殊 な バス で す 。 


・ OUTPUT SOLO( ア ウト プッ ト ソ ロ ) 
ソロ に 設定 され た アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル (AUX アウ 
ト 1 一 8 バス アウ ト 1 一 8) を モニ ター に 送り ます 。 


ノー ト : イン プッ トチ ャ ン ネ ル と アウ ト プ ッ トチ ャ ン 
ネル を 同時 に ソロ で モニ ター する こと は で きま せん 。 
常に 後 か ら ソ ロ に し た 方 が 有効 と な り ま す 。 


・ MONITOR TRIM( モ ニタ ー ト リム ) 
モニ ター の デジ タル 領域 で の 信号 レベ ル を 調節 し ます 。 


・ MONITOR OUT LEVEL( モ ニタ ー レ ベル ) 
トッ プ パ ネル の MONITOR セク ショ ン に ある 
(MONITOR OUT] コ ント ロー ル を 使っ て 、 モ ニタ ー す 
る 信号 の アナ ログ 領域 で の 信号 レベ ル を 調節 し ます 。 

・ MONITOR/2TR IN 
モニ ター ソー ス と し て 01V96i の 内 部 信号 、 ま た は 
eTR IN か ら の 入力 信号 を 選び ます 。 

・ PHONES( ヘ ッ ド フォ ン 端 子 ) 
PHONES 端子 か ら は 、 モ ニタ ー と 同じ 信号 が 出力 され 

ます (た だ し 、 音 量 レ ベル は 独立 し て いま す )。 


モニ ター/ ソロ の 各種 設定 a 


モニ ター や ソロ の 各種 設定 を 行なう に は 、DISPLAY l 
ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] dx —4& O3 Ud 
し て 、DIO/SETUDP HAO MONITOR ペー ジ を 表示 させ ま 
す 。 


1102 SETUP Initlial Dat ЭТ STI2 ST|3 STI4 
IR POI ni: T hO O CO Q 
С 


MONITOR 


SOL MODE 
ENABLED RECORDING MIX SOLO PRE FADER 


MIXDOWN LAST SOLO 


SOLO TRIM L]FRDER/SOLO RELEASE 


BFTER PRH 


ade 


SOLO SAFE CHANNEL 


MONITOR TRIM [HONO] 
вав (3 момо 


| に EEFToTE А MACHINE| Æ 


画面 に 含ま れる 項目 は 、 次 の と お り で す 


(① SOLO フィ ー ル ド 
ソロ 機能 の オン / オフ を 切り 替え ます 。 初 期 状態 で は オ 
ン ( 有 効 ) に 設定 され て いま す 。 


(2 MODE フィ ー ル ド 
ソロ 機能 が オン の と き の 動 作 を 次 の о つの 中 か ら 選 択 
し ます 。 こ の 設定 は イン プッ トチ ャ ン ネ ル に 対し て の み 
影響 し ます 。 

・ RECORDING 
ソロ に 設定 され た イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 信号 が 、 ソ 
バス を 経由 し て モニ ター に 送ら れ ま す 。 ス テレ オバ ス や 
バス 1 ~8 に 出力 され る 信号 は 、 影 響 を 受け ませ ん 。 

・ MIXDOWN 
ソロ に 設定 され た イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 信号 が 、 ス テ 
レオ バス を 経由 し て モニ ター に 送ら れ ま す 。 イ ンプ ッ ト 
チャ ン ネ ル の ソロ 機能 が オン の 間 、 そ の 他 の 信号 は ステ 
レオ バス に 送ら れ な く な り ま す 。 


ヒン ト : 
音 中 に 、 特 定 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル を モニ ター 
し た いと き は 、 ス テレ オバ ス や バス 1 ~ 8 に は 影響 
し な い RECORDING が 便利 で す 。 

・ ミ ックス ダウ ン 時 に 、 他 の チャ ン ネ ル を すべ て 
ミュ ー ト し て 特定 の チャ ン ネ ル だ け を ステ レオ バ 
ス に 送り た いと き は 、MIXDOWN が 便利 で す 。 
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(@ SEL MODE フィ ー ル ド モニ ター を 利用 する 


各 チ ャ ン ネ ル の [SOL0] キ ー を 押し た と き の 動 作 を 、 次 
の ら つ の 中 か ら 選 択 し ます 。 


1. MONITOR OUT 端子 に モニ ター シス テム を 接続 し 


・ MIX SOLO ます 。 
[SOLO] キ ー を オン し た すべ て の チャ ン ネ ル を 同時 に な お 、 ヘ ッ ド フォ ン で モニ ター する 場合 は 、PHONES 
ソロ に し ます 。 端子 に ヘッ ド フ ォ ン を 接続 し こく だ さい 。 

・ LAST SOLO 


О. MONITOR セク ショ ン の モニ ター ソー ス 選 択 ス 
イッ チ を 使っ て 、 モ ニタ ー す る ソー ス を 選び ます 。 


最後 に [SOLO] キ ー が 押さ れ た だ チャンネル だ け を ソロ 
こし ます 。 以 前 に ソロ に 設定 され て いた チャ ン ネ ル は 、 
動 的 に 解除 ぐれ ます 。 


(④ LISTEN フィ ー ル ド 
ソロ に 設定 し た イン プッ トチ ャ ン ネ ル か ら ソ ロバ ス へ PEL 
送ら れる 信号 の 送出 位置 を 、 フ ェ ー ダ ー の 手前 (PRE 
FADEH) また は パン パラ メー ター の 直後 (POST PAN) 
か ら 選 び ま す 。PRE FADER の 場合 は 、 そ の 下 の PAN 
ボタ ン を オン に する と 、 フ ェ ー ダ ー の 手前 で ある に も か 
か わら すず PAN の 設定 を 適用 し た 定位 で ソロ に で きま 
す 。 こ の フィ ー ル ド は 、MODE フィ ー ル ド で 


RECORDING が 選ば れ て いる と きだ け 有 効 で す 。 01Vg6i 内 部 の 信号 を モニ ター し た いと き は スイ ッ チ 
(8) SOLO TRIM フィ ー ル ド を 押し 上 げ 、2TR IN 端子 か ら の 入力 信号 を モニ ター し 
ソロ バス の 信号 レベ ル を ー 96dB ~+ 12dB OE た いと き は スイ ッ チ を 押し 込み ます 。 
で 調節 し ます 。 
3. 音源 を 鳴ら し な が ら 、MONITOR セク ショ ン の 
(8) FADER/SOLO RELEASE | [MONITOR LEVEL1 コ ント ロー ル で モニ ター レベ 
オン に する と 、 ソ ロ 機 能 を オン に し た と き に フェ ー ダ ー ル を 調節 し ます 。 


レベ ル が ceo に な っ て いた チャ ン ネ ル の チャ ン ネ ル 
フェ ー ダ ー を 上 げ る と 、 ソ ロ 機 能 を 解除 する こと が で き 
る よう に な り ま す 。 フ ェ ー ダ ー が oo より も 上 が っ て い 
る チャ ン ネ ル で は 、 ソ ロ 機 能 よ オン に な り ま せん 。 こ の 
機能 よ 、MIXDOWN SOLO モー ド お よび アウ ト プ ッ ト 
チャ ン ネ ル で は 機能 し ませ ん 。 


ヘッ ド フ ォ ン で モニ ター する 場合 は 、[PHONES 
LEVEL] コン トロ ー ル を 使っ て モニ ター レベ ル を 調節 
し て くだ さい 。 


ノー ト : FADER/SOLO RELEASE を オン に する と 、 
ー 旦 ソロ 設定 が 解除 され ます 。 


@ SOLO SAFE CHANNEL フィ ー ル ド 
MODE フィ ー ル ド で MIXDOWN が 選ば れ て いる と き 
に 、 ソ ロ 機 能 か ら 除 外す る イン プッ トチ ャ ン ネ ル を 選択 
し ます (ソロ セー フ 機 能 )。 ボ タン を オン に 設定 し た イン 
プッ トチ ャ ン ネ ル の 信号 は 、 ソ ロ の オン / オフ に か か わ 
ら ず 、 常 に ステ レオ バス に 送ら れ ま す 。 ま た 、ALL 
CLEAR ボタ ン を オン に する と 、 す べ て の イン プッ ト 
チャ ン ネ ル の ソロ セー フ が 解除 され ます 。 


ヒン ト : た と えば 、 内 蔵 エ フェ クト の リタ ー ン 信号 を 
ソロ セー フ に 設定 し て お け ば 、 ソ ロ の 信号 を 常に エ 
フェ クト を か けた 状態 で モニ ター で きま す 。 


MONITOR TRIM フィ ー ル ド 
モニ ター の 信号 レベ ル を ー- 96dB ~+ 12dB の 範 
で 調節 し ます 。 


(9 MONO フィ ー ル ド 
この ボタ ン を オン に する と 、 モ ニタ ー か ら の 出力 信号 が 
モノ ラル に な り ま す 。 
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ソロ 機能 を 利用 する 


トッ プ パ ネル の [S0LO] キ ー を 使っ て 、 任 意 の イン プッ ト 
チャ ン ネ ル ま た は アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル (AUX アウ ト 1 
~ 8、 バ ス ア ウト 1 ~ 8) の 信号 を ソロ で モニ ター し ます 。 


1. [DIO/SETUP] キー を 繰り 返し 押し て 、 


DIO/SETUP 画面 の MONITOR ペー ジ を 表示 させ 
ます 。 


・SOLO フィ ー ル ド が オン に 設定 され て いる こと を 確 
認 し ます 。 
必要 に 応じ て 、 そ の 他 の パラ メー ター も 設定 し て くだ さ 
い 。 


・ ェ イン プッ トチ ャ ン ネ ル を ソロ で モニ ター する に は 、 
LAYER セク ショ ン の キー で その チャ ン ネ ル を 含む 
レイ ヤー を 呼び 出し 、 対 応 す る [SDL0] キ ー を 押し 
ます 。 

[SOLO] キ ー と 、SOLO セク ショ ン の [SOLO] イ ンジ 
ケー ター が 点灯 し 、 そ の イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 信号 だ 
けが モニ ター に 送ら れ ま す 。 


ヒン ト : DIO/SETUP 画面 の MONITOR ペー ジ で 、 
SEL MODE フィ ー ル ド が MIX SOLO に 設定 され て 
いれ ば 、 同 時 に 複数 の チャ ン ネ ル を ソロ に で きま す 。 


・ ア ウト プッ トチ ャ ン ネ ル を ソロ で モニ ター する に 
は 、LAYER セク ショ ン の [MASTER] キ ー を 押し 、 
対応 する [SDLO] キ ー を 押し ます 。 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル と アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル 

AUX ア ウト 1 ~ 8、 バ ス ア ウト 1 ~ 8) を 同時 に ソロ 

で モニ ター する こと は で きま せん 。 片 方 が ソロ の と き に 

も う 一 方 を ソロ に 設定 する と 、 先 に 設定 され て いた ソ 

が 解除 ぐれ て 後 か ら 設 定 さ れ た ソロ が 有効 と な り ま す 。 

あと か ら 設 定 さ れ た ソロ が イン プッ ト ソ ロ だ っ た 場合 、 

イン プッ ト ソ ロ を 解除 する と 再び アウ トブ プッ トン ソロ が 

有効 に な り ま す 。 


・ ソ ロ を 解除 する に は 、 点 灯 し て いる すべ て の 
[SOLO] キ ー を 押し て 消灯 させ ます 。 
SOLO セク ショ ン の [CLEAR] キ ー を 使え ば 、 現 在 オ ン 
に 設定 され て いる すべ て の チャ ン ネ ル の ソロ を 解除 で 
きま す 。 
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サラ ウン ド パ ン 


サラ ウン ド バ ン 


この 章 で は 、 イ ンプ ッ ト ラ 
定位 させ る サラ ウン ド パ ン に つい て 説明 し ます 。 


チャ ン ネ ル の 信号 


を ら 次 元 空間 に 


サラ ウン ド バ ン に つい て 


サラ ウン ド パ ン と は 、 マ ル チ チ ャ ン ネ ル の 再生 


更 っ て 、 音 像 を 2 次 元 空間 に 


の 場合 は 、 サ ラウ ンド パン の 設定 を 無 
出力 する こと が で きま す 。 サ ラウ ン 


フェ クト の 戻り な ど を バス に アサ イ 
また 、 プ リフ ァ レ ンス 設定 の Nominal 
か の チャ ン ネ ル を 一 杯 
レル レベ ル に 、 オ フ の 場合 は 二 G3dB に な り ま 


オン に し た 
ベル が ノミ ナ 


Fo 


場合 は いずれ 


E 位 させ た り 


—J (Y (> Р.24 


シス テム を 
、 リ スニ ング ポイ 


ント を 中 心 に 音像 を 前 後 左右 に 移動 させ る 機能 で す 。 音 像 の 
移動 に は 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル 、IINC]/ 
で きま す 。3 


[DEC] キ ー が 利 


また た 、 サ ラウ ンド パン の 設定 を シー ン の 一 部 と 
し て スト ア す る こと も 可能 で す 。 
各 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の フォ 


が オフ 


視 し て 該当 す 
ド ソ ー 
ン す る 場合 


る バス へ 
ス や サラ ウン ド エ 
こ 便 利 で す 。 


01V96i は 通常 の STE 
サラ ウン トド + 


・ 3-1 


左右 フ 


1] 


P. 


REO 4 


フロ ン 


する モー ド で す 。 


ト L 


セン ター 


Pan(— 


D 


.109) を 
こ 振 っ た レ 


ビー ド 以 外 に 、 次 の З 種類 の 
ー ド に 対応 し て いま す 。 


]』 ン ト セ ンタ ー、 リ ア の 4 チャ ン ネ ル 


・ 5.1 


左右 フロ ント 、 左 右 リ ア 、 フ 


ハー の 6 チャ ン ネ ル を 使 


する モー ド で す 。 


・ 6.1 


5.1 に リア セン ター を 加え た 7 チャ ン ネ ル を 使用 


モー ド で す 。 


m 


セン ター 


O 


フロ ント L 


] コ ント セン ター、 サ ブウ ー 


する 


以上 3 種類 の サラ ウン ドモ ー ド の いずれ か に 切り 替え る と 、 サ ラウ ンド の 各 チ ャ ン ネ ル が DIO/SETUP 画面 の SURR BUS 
ペー ジ で 設定 され た バス アウ ト と し て 出力 され ます (-・ P.54)。 次 の 表 は 、 工 場 出荷 時 に 設定 され て いる サラ ウン ドモ ー ド ご と 
の サラ ウン ド チ ャ ン ネ ル と バス アウ ト の 対応 を 表し た も の で す 。 
モー ド BUS! BUS2 BUS3 BUS4 BUS5 BUS6 BUS7 
a L R С S iB i 
フロ ント 左 フロ ント 右 セン ター サラ ウン ド 
=. L R Ls Rs C LFE 
フロ ント 左 フロ ント 右 リア 左 リア 右 セン ター サブ ウー ハー 
L R Ls Rs C Bs LFE 
フロ ント 左 フロ ント 右 リア 左 リア 右 セン ター リア セン ター | サブ ウー ハー 
ヒン ト : サラ ウン ド パ ン は 、 通 常 の パン と は 独立 させ て 設定 し た り 、 パ ン の 設定 に 連動 させ た りす る こと が で きま す 。 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


サラ ウン ドモ ー ド の セッ ト ア ッ プ と 接続 53 


サラ ウン ドモ ー ド の セッ ト ア ッ プ 
と 接続 


ここ で は 、01V986i の サラ ウン ドモ ー ド を 83-1、5.1、6.1 
の いずれ か に 切り 替え 、 各 サラ ウン ド チ ャ ン ネ ル の 信号 を 
DAW や マル チチ ャ ン ネ ル の モニ ター シス テム へ と 送る 方 
法 に つい て 説明 し ます 。 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[PAN/ROUTING] キ ー を 繰り 返し 押し て 、 
PAN/ROUTE 画面 の SURR MODE ペー ジ を 表示 
させ ます 。 


PR|IZ ROUTE, Initial Data asl STI2 STI3 STI4 
ГН [ПЕ iO mami € € € 
[SL [RGUND HODEJ E 
SURROUND носе | 5-1] [5-1] 


SURR/BUS SETUP $, 


(D SURROUND MODE 7 フィ ー ル ド 
01V96i の 動作 を 次 の ボタ ン を 使っ て 切り 替え ます 。 オ 
ン に な っ て いる ボタ ン が 現在 設定 され て いる サラ ウン 
ドモ ー ド を 表し ます 。 
・ STEREO ボタ ン .…01V96i を 通常 の ステ レオ 仕様 で 
利用 し ます (初期 設定 )。 
・ 3-1 ボタ ン 3-1 サラ ウン ドモ ー ド に 切り 替え 
ます 。 
・5.1 RIY hi 5.1 サラ ウン ドモ ー ド に 切り 替え 
ます 。 
・ 6.1 ボタ ン hi 6.1 サラ ウン ドモ ー ド に 切り 替え 
ます 。 
(2 PAN/SURR LINK ボタ ン 
この ボタ ン を オン に する と 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の パ 
ン と サラ ウン ド パ ン の 左右 の 動き が 連動 し ます 。 
@ RIY 


サラ ウン ド の 各 チ ャ ン ネ ル に 割り 当て られ る バス を 変 
更 す る SURR/BUS SETUP ペー ジ を 表示 し ます 。 


О. 利用 し た い サ ラウ ンド モー ド の ボタ ン に カー ソル を 
合わ せま す 。 
いずれ か の ボタ ン に カー ソル を 合わ せる と 、 モ ー ド ご と 
の 典型 的 な リス ニン グ ポ イン ト と 、 各 サラ ウン ド チ ャ ン 
ネル に 対す る バス アウ ト の 対応 を 示す スピ ー カ ー の ア 
イコ ン が 表示 され ます 。 


・ 3-1 サラ ウン ド 


8-1 


・ 5.1 サラ ウン ド 


・ 6.1 サラ ウン ド 


Bus? 


3. [ENTER] キー を 押し ます 。 


サラ ウン ドモ ー ド の 切り 替え を 確認 する ポッ プア ッ プ 
ウィ ンド ウ が 表示 され ます 。 


СОМЕ I RMRT I ON 


Chanse Surround Mode? 


・YES ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キ ー を 


押し ます 。 
01V96i が 選択 し た サラ ウン ドモ ー ド に 切り 替わり ま 
す 。 


・ イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の パン と サラ ウン ド パ ン の 左 


右 の 動き を 連動 させ た いと き は 、PAN/SURR LINK 
ボタ ン に カー ソル を あわ せ て [ENTER] キ ー を 押し 
ます 。 

PAN/SURR ШМК ボタ ン が オン の と き は 、 イ ン ブ プット 
チャ ン ネ ル の パン を 調節 する と 、 サ ラウ ンド パン の 左右 
の 動き さがそ れ に 連動 し ます ( 逆 も 同様 で す )。 


・ バ パス アウ ト に 割り 当て る サラ ウン ド の チャ ン ネ ル を 


変更 し た いと き は 、SURR/BUS SETUP ボタ ン に 
カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 
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サラ ウン ド パ ン 


す 。 
③ 


DIO/SETUP 画面 の SURR BUS ペー ジ が 表示 され ま 


[| [ROUND BUS SEIUP: 


SURROUND BUS SETUP 


(D BUS1 ~ BUS8 フィ ー ル ド 
3-1/5.1/6.1 の 各 モ ー ド で 、 バ ス に 割り 当て られ る 
チャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 


(2 INIT ボタ ン 
チャ ン ネ ル の 割り 当て を 初期 状態 に 戻し ます 。 


E サラ ウン ド バ ン の 操作 を 録音 する 場合 


I| 10ZSETUP Initial Data alL STI2 sTI3 |sT14 
CH1-CH1 OC E Egg rs 


(8) Surround LR to Stereo 


この チェ ッ ク ボ ックス を オン に する と 、 サ ラウ ンド チャ 
ン ネ ル の フロ ント L/R の 信号 が 、STEREO 端子 L/R 
か ら 出 力 さ れ ま す 。 


・ 割 り 当 て を 変更 する に は 、 バ ス ご と の パラ メー ター 


ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー 
ル を 回 し て チャ ン ネ ル を 選び 、[ENTER] キ ー を 押し 
ます 。 

新しく チャ ン ネ ル を 選ん だ バス と 、 そ れ ま で 該当 する 
チャ ン ネ ル を 割り 当て て いた バス と の 間 で 、 チ ャ ン ネ ル 
が 入れ 替わり ます 。 


ヒン ト : 

・ SURR BUS ペー ジ は 、DISPLAY ACCESS セク 
ショ ン の [SETUP] キー を 繰り 返し 押し て 表示 させ 
る こと も で きま す 。 

・ 使用 可能 な バス アウ ト は 、 サ ラウ ンド モー ド ご と に 
固定 され て いま す 。 サ ラウ ンド モー ド が 3-1 の と き 
は バス 1 ~ 4 が 、5.1 の と き は バス 1 一 6 が 、6.1 の 
と き は バス 1 一 7 が 使用 で きま す 。 


・ 選 択 し た サラ ウン ドモ ー ド や 用 途 に 応じ て 、 バ ス ア 


ウト を 出力 端子 、ADAT OUT 端子 の 出力 チャ ン ネ 
ル 、 ス ロッ ト の 出力 チャ ン ネ ル に パッ チ し ます 。 ま 
た 、 再 生 装置 や MTR を 出力 端子 に 接続 し ます 。 


サラ ウン ド パ ン の 動き を DAW に 録音 する に は 、 対 応 す る バス アウ ト を ТО HOST USB 端子 の 出力 テ チャンネル に パッ チ し て 、 


DAW の トラ ッ ク に 送り ます 。 


次 の 図 は 、 サ ラウ ンド モー ド が 5.1 チャ ン ネ ル の と き に 、 各 チャ ン ネ ル の 信号 を DAW に 録音 する 場合 の 接続 例 で す 。 


トラ ッ ク 2 
— 


トラ ッ ク 5 
— 


O1VS6i 
sessss 
SSR 
SURROUND EEEEEEI 
РАМ ——— 
イン プッ ト С) zz y 
チャ ン ネ ル 1 LFELEVEL 
Q Ф 
SURROUND 
РАМ ニニ ーー 
イン プッ ト О К+, 
チャ ン ネ ル 2 LFELEVEL ? 
O Ф 
SURROUND 
РАМ ~e 
イン プッ ト O EE 
チャ ン ネ ル 3 LFE LEVEL | 
( ) * 
* MA USB 
. 
° $ USB 1 
е 
° E USB 2 
+ USB 3 
* USB 4 
E USB 5 
| USB 6 
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トラ ッ ク 1 


トラ ッ ク 3 


トラ ッ ク 4 


トラ ッ ク 6 
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Ш サラ ウン ド バ ン の 動き を モニ ター する 場合 


サラ ウン ド パ ン の 効果 を モニ ター する に は 、 対 応 す る バス アウ ト を アナ ログ 出力 端子 に パッ チ し て 、 出 力 端子 に 再生 シス テム に 


接続 し ます 。 


次 の 図 は サラ ウン ド 


ド が 5.1 の と き の 接 続 例 で す 。 こ の 例 で は 、 バ ス ア ウト 1/2021 


ント L/R) の 信号 を STEREO OUT 


端子 L/R、 バ ス ア ウト 3ー 6 の 信号 を OMNI OUT 端子 ~ 4 か ら 出 力 し て いま す 。 


01V9Gi 
зевай 
EE 
SURROUND БЕЕЕЕЕ 
PN ニーーー』| 
イン プッ ト O 33 
チャ ン ネ ル 1 LFE LEVEL 
( ) 4 
Ө, 
SURROUND 
PAN ——— 
イン プッ ト O F+, 
チャ ン ネ ル 2 LFE LEVEL 1 
O Ф 
SURROUND 
РАМ 34 
イン プッ ト O EMI 
チャ ン ネ ル 3 LFE LEVEL 
(СУ Ф 
° ` STEREO OUT 端子 L 
: 1 
. STEREO OUT 端子 R 
内 (СА 
| OMNI OUT 端子 1 
E 
| OMNI OUT 端子 „© 
= 
OMNI OUT 端子 3 X 
1 
OMNI OUT 端子 4 
1 


Sub woofer 


Front R 


マル チア ンプ 


ヒン ト : サラ ウン ド チ ャ ン ネ ル の フロ ント L/R 信号 を STEREO OUT 端子 L/R か ら 出 力 す る に は 、SURR BUS ペー ジ の 
Surround LR to Stereo チェ ッ ク ボ ックス を オン に 設定 し ます 。 
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サラ ウン ド バ ン を 操作 する 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル ご と の サラ ウン ド パ ン の 値 を 操作 し 
ます 。 


1. STEREO я ドモ ー Боба ば れ て いる 
Fede snpra を 押し ます 。 


О. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[PAN/ROUTING] キ ー を 繰り 返し 押し て 
PAN/ROUTE 画面 の CH EDIT ペー ジ を 表示 させ 
ます 。 

CH EDIT ペー ジ に は 、 選 択 し た イン プッ トチ ャ ン ネ ル 、 
お よび その チャ ン ネ ル と ペア に 設定 可能 な チャ ン ネ ル 
の サラ ウン ド パ ン の 設定 が 表示 され ます 。 


次 の 画面 は 、 サ ラウ ンド モー ド が 6.1 の と き の 表 示 で 
す 。 


ото [Link [ 


[as] | MM 


ls SURR =E 'H н Ет А50 su|gr 16 FA SURR1 7-32 E: P [3 


E lo 


ペー ジ 内 の 各 項 目 の 内 容 は 次 の と お り で す 。 

(1) サラ ウン ド パ ン 表示 
リス ニン グ ポ イン ト を 中 心 と し た 2 次 元 空 間 で の 定位 
を 表わし ます 。 現 在 の 定位 は 4 マー ク で 表示 され ます 。 
また 、 周 辺 に 表示 され る [A] に カー ソル を 合わ せ て 
[ENTER] キ ー を 押せ ば 、 そ の マー ク の 位置 に 専 マーク 
が 移動 し ます 。 

(2) 軌道 パタ ー ン 
パラ メー ター ホイ ー ル や [INC]/[DEC] キ ー を 操作 し た 
と き に 、 サ ラウ ンド パン が 移動 する 軌道 を 選択 し ます 。 


(3) FAST ボタ ン 
この ボタ ン を オン に する と 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル を 
し た と き に 音像 の 移動 速度 が 速く な り ま す 。 

(④ 軌道 パタ ー ン パラ メー ター 
サラ ウン ド パ ン の 軌道 パタ ー ン を 微 調節 し ます 。 

・ WIDTH & パラ メー ター ボッ クス 
選択 し た 軌道 パタ ー ン の 左右 の 幅 を 調節 し ます 。 


・ DEPTH Í パラ メー ター ボッ クス 
選択 し た 軌道 パタ ー ン の 前 後 の 幅 を 調節 し ます 。 


n 


* OFFSET + パラ メー ター ボッ クス 
選択 し た 軌道 パタ ー ン を 左右 に シフ ト し ます 。 


・ OFFSET Í パラ メー ター ボッ クス 
選択 し た 軌道 パタ ー ン を 前 後に シフ ト し ます 。 


(8) LFE ノブ 
サブ ウー ハー 用 の 信号 を 送り 出す LFE(Low 
Frequency Effect) チ ャ ン ネ ル の 信号 レベ ル を 調節 し 
ます 。 こ の ノブ は 、 サ ラウ ンド モー ド が 5.1/6.1 の と き 
に 表示 され ます 。 


(B F/R ノブ 
これ ら の ノブ は 、 サ ラウ ンド モー ド が 6.1 の と き に だ け 
表示 され ます 。F ノブ で は フロ ント セン ター の 信号 を 左 
右 の チャ ン ネ ル に 配分 する 割合 、R ノブ で は 後部 サラ ウ 
ンド チャ ン ネ ル の 信号 を 左右 の サラ ウン ド チ ャ ン ネ ル 
に 配分 する 割合 が それ ぞ れ 調 節 で きま す 。 


(8 DIV ノブ 
サラ ウン ドモ ー ド が 3-1/5.1 の と き は 、F/R ノブ の 代 
わり に この ノブ が 表示 され ます 。DIV ノブ は 、 中 央 に 定 
位 さ せ た 信 号 を 、 セ ンタ ー バ ス と 左右 の バス に 配分 する 
割合 を 0 ~ 10096 の 範囲 で 設定 し ます 。 設 定 値 を 
100 に する と セン ター バス だ け 、0 の と き は 左右 の バ 
ス だ け に 出力 され ます 。 ま た 、50 に する と セン ター と 左 
右 の バス に 同じ レベ ル で 出力 され ます 。 


(D LINK ボタ ン 
この ノブ は 、 サ ラウ ンド モー ド が 6.1 の と き に だ け 表 示 
され ます 。 こ の ボタ ン を オン に する と 、F/R ノブ が 同じ 
値 に 設定 され 、 そ れ 以 後 の 動作 が 連動 し ます 。 


ST LINK ボタ ン 
この ボタ ン を オン に する と 、 現 在 デ ィ ス プレ イ に 表示 さ 
れ て いる 2 チャ ン ネ ル の サラ ウン ド パ ン の 設定 値 が 連 
動 し ます (ステ レオ リン ク 機 能 )。 ス テレ オリ ンク は 、 
チャ ン ネ ル 同 士 の ペア と は 独立 させ て 設定 で きま す 。 


(9 PATTERN パラ メー ター ボッ クス 
ステ レオ リン ク さ れ て いる 2 チャ ン ネ ル の うち 、 片 方 の 
サラ ウン ド パ ン を 操作 し た と き に も う 一 方 が どの よう 
に 変化 する か を 選択 し ます 。 
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3.7 種類 の 軌道 バター ン の 中 か ら 1 つ を 選び 、 対 応 す ・ [О]... 音像 が 円 を 描き な が ら 移 動 し ます 。 
る ボタ ン を オン に し ます 。 この 軌道 を 選ん だ と き は 、WIDTH/DEPTH/ 
ee < "m T — OFFSET Í /OFFSET +* パラ メー ター を 設定 
各 軌 道 パタ ー ン の 内 容 は 次 の と お り で す 。 Š 
EE кте し て 円 の 大 き さ や 形 を 微 調節 で きま す 。 


t 音像 が 左右 方 向 に 移動 し ます 。 


ы ы ы ы ы ы ы 52 
で L44 $F48 *R32 $F24 ө! 24 {824 で R60 $F40 で R52 $F40 


4. 必要 に 応じ て 、WIDTH/DEPTH/OFFSET Í / 
OFFSET  J バラ メー ター ボッ クス の 設定 値 を 変更 
し 、 和 軌道 を 微 調節 し ます 。 


5. 音像 を 移動 させ る に は 、 音 像 パラ メー ター 以外 の 位 
置 に カー ソル を 移動 し 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル を 回 


し ます 。 
その チャ ン ネ ル の 音像 が 、 選 ん だ 軌道 パタ ー ン に 沿っ て 
移動 し ます 。 
- 音像 が 左前 方 か ら 右 後方 へ と 移動 し ます 。 й 
この 軌道 を 選ん だ と き は 、WIDTH/DEPTH/ ヒン ト : MIDI コン トロ ー ル チェ ンジ に サラ ウン ド パ 
OFFSET Í /OFFSET # パラ メー ター を 設定 ラメ ー タ ー を 割り 当て れ ば 、 前 後 / 左右 の 動き や 、 軌 
し て 軌道 を 微 調節 で きま す 。 道 パ ター ン の パラ メー ター な ど を 外部 MIDI 機器 か ら 
5 A 操作 で きま す (ә P.104) 。 


6. ディ スプ レイ に 表示 され て いる 2 つの チャ ン ネ ル 
の サラ ウン ド パ ン を 連動 させ る に は 、ST LINK ボタ 
ン を オン に し ます 。 


ы ы ы ы ы ы мы ы ы ы 
HL36 {А36 836 ま F12 HR 8 ҘЕ 8 €R44 も F16 HL20 F16 


———— К ステ レオ リン ク を オン に し た と き の 動 作 は 、ST LINK 
е саноо e са ボタ ン 下 の PATTERN パラ メー ター ボッ クス で 選択 で 

この 軌道 を 選ん だ と き は 、WIDTH/DEPTH/ きま す 

OFFSET Í /OFFSET *+ パラ メー ター を 設定 


次 の 表 は 軌道 パタ ー ン と ステ レオ リン ク の パタ ー ン の 


し て 軌道 を 微 調節 で きま す 。 


組み 合わ せ に よっ て 作ら れる 動き を 表し た も の で す 。 実 
線 が 一 方 の チャ ン ネ ル 、 点 線 が も う 一 方 の チャ ン ネ ル の 
動き を 表し ます 。 


ы ы ы ы ы ы мы ы ы ы 
HL36 {$936 €R36 $F12 ӨВ 8 ЕВ €R44 {Ғ16 HL20 {Ғ16 


e" 音像 が 左右 に 半 円 を 描 を ながら 移 動 し ます 。 
この 軌道 を 選ん だ と き は 、WIDTH/DEPTH/ 
OFFSET Í /OFFSET # パラ メー ター を 設定 


し て 、 半 円 の 大 き さ や 形 を 微 調節 で きま す 。 


ы ы мы ы ы ы ы ы ы Bd 
6140 す F48 で R44 R44 HL20 $F32 で L28 $F56 eLs? $F24 


n 音像 が 前 後に 半 円 を 描 を な が ら 移 動 し ます 。 
この 軌道 を 選ん だ と き は 、WIDTH/DEPTH/ 
OFFSET Í /OFFSET # パラ メー ター を 設定 


し て 半 円 の 大 き さ や 形 を 微 調節 で きま す 。 


ы ы мы ы мым ы ы ы һы [z] 
L40 F48 €R44 {944 HL20 F32 L28 F56 *L32 $F24 
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プ . 複数 チャ ン ネ ル の サラ ウン ド バ ン を 一 覧 表示 させ る 
に は 、[PAN/ROUTING] キ ー を 繰り 返し 押し て 、 
PAN/ROUTE 画 面 の SURR1-16/SURR1 7-32/ 
SURR ST IN ペー ジ を 呼び 出し ます 。 
これ ら の ペー ジ で は 、 複 数 チャ ン ネ ル を 一 覧 し な が ら サ 
ラウ ンド パン の 表示 / 変更 を 行ない ます 。 


PHNIIDUTE Initial Data — BEL! STI2 STI3 STI4 
eir jen O mame € © € 
CH1-16 SURROUND] 
i 2 i 3 | 


(① サラ ウン ド パ ン 表示 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル の 軌道 パタ ー ン や 現在 の 定位 が 
表示 され ます 。 

(0) eJ パラ メー ター ボッ クス 
その チャ ン ネ ル の サラ ウン ド パ ン の 設定 を 左右 方 向 に 
移動 させ ます 。 


@ ま パラ メー ター ポッ クス 
その チャ ン ネ ル の サラ ウン ド パ ン の 設定 を 前 後方 向 に 
移動 させ ます 。 


8. 上 記 の ペー ジ で 各 チ ャ ン ネ ル の 音像 を 移動 させ る に 
は 、 目 的 の チャ ン ネ ル に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー 
ター ホイ ー ル を 回 し ます 。 
軌道 パタ ー ン に 沿っ て その チャ ン ネ ル の サラ ウン ド パ 
ン が 変化 し ます 。 ま た 、 [ENTER] キ ー を 押す と 、 そ の 
チャ ン ネ ル の CH EDIT ペー ジ が 表示 で きま す 。 
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グル ー プ / リン ク 


この 章 で は 、 複 数 の チャ ン ネ ル 間 で フェ ー ダ ー や [ON] キ ー 
の 操作 を グル ー プ 化し た り 、EQ/ コン プレ ッ サ ー の パラ 
メー ター を 連動 させ た りす る 方 法 に つい て 説明 し ます 。 


グル ー プ / リン ク に つい て 


01V96i で は 、 複 数 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 (イン プッ 
トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 32、ST IN チャ ン ネ ル 1 — 4)、 ま た は 
複数 の アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 ( パ バス アウ ト 1~8/ 
AUX アウ ト 1 一 8/ ス テレ オア ウト ) で 、 フ フェー ダー や 
[ON] キ ー の 操作 を グル ー プ 化し た り 、EQ や コン プレ ッ 

サー の 設定 値 を 連動 させ た り で きま す 。 

イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 / ア ウト プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 
で 利用 で きる グル ー プ / リン ク に は 、 次 の 種類 が あり ます 。 


・ フェ ー ダ ー グ ルー プ 

イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 、 ま た は アウ ト プ ッ トチ ャ ン 
ネル 同士 で フェ ー ダ ー( お よび レベ ルコ ント ロー ル ) の 
操作 を グル ー プ 化し ます 。 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル で は 8 
種類 の グル ー プ 、 ア ウト プッ トチ ャ ン ネ ル で は 4 種類 の 
グル ー プ が 利用 で きま す 。 グ ルー プ に 登録 され た いずれ 
か の チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー/ レベ ルコ ント ロー ル を 操 
作 す る だ け で 、 残 り の チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー/ レベ ル 
ント ロー ル も 、 在 の レベ ル 比 を 保っ た まき 連動 し き 
す 。 

また 、 グ ルー プ マ スタ ー レ ベル を 使っ て 各 チ ャ ン ネ ル の 
設定 の バラ ンス を 保っ た まま 一 括 し て レベ ル を コン ト 
ロー ル す る フェ ー ダ ー グ ルー プ マ スタ ー 機 能 も 利用 で 


・ ミュ ー ト グル ー プ 

イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 、 ま た は アウ ト プ ッ トチ ャ ン 
ネル 同士 で [ON] キ ー の 操作 を グル ー プ 化し ます 。 イ ン 
プッ トチ ャ ン ネ ル で は 8 種類 の グル ー プ 、 ア ウト プッ ト 
チャ ン ネ ル で は 4 種類 の グル ー プ が 利用 で きま す 。 グ 
ルー プ に 登録 され た チャ ン ネ ル の [ON] キー を 押す と 、 
その グル ー プ の すべ て の チャ ン ネ ル で [ON] キ ー の オン 
/ オフ が 切り 替わり ます 。 同 じ グ ルー プ 内 に 、 オ ン の チャ 
ン ネ ル と オフ の チャ ン ネ ル を 混在 させ 、 交 互 に 切り 替え 
る こと も 可能 で す 。 
また 、 マ スタ ー ス イッ チ を 使っ て 一 括 し て ミュ ー ト を 行 
な う ミ ュー トグル ー プ マス ター 機能 も 利用 で きま す 。 


・ EQ リン ク 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 、 ま た は アウ トブ プット チャ ン 
ネル 同士 で 、EQ の パラ メー ター を 連動 させ ます 。 イ ン 
プッ トチ ャ ン ネ ル / アウ トブ プッ トチ ャ ン ネ ル で それ ぞ 
れ 4 種類 の EQ リン ク が 利用 で きま す 。 
同じ EQ リン ク に 登録 され た チャ ン ネ ル 同 士 で は 、EQ 
の パラ メー ター の 設定 が 共通 と な り ま す 。 ま た 、EQ リン 
ク に 属す る いずれ か の チャ ン ネ ル で EQ の パラ メー 
ー を 変化 させ る と 、 残 り の チャ ン ネ ル も それ に 追従 し 
ます 。 


・ コン プレ ッ サ ー リ ンク 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 同 士 、 ま た は フ 


ネル 同士 で 、 コ 


ます 。 イ 


ワウ ト プ ッ トチ ャ ン 


ンプ レッ サー の パラ メー ター を 連動 させ 


ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル / アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル 
で それ ぞ れ 4 種類 の コン プレ ッ サ ー 


同じ コン プレ ッ サ ー リ ンク に 登録 さ 


士 は 、 コ 


ンプ レッ サー の パラ メー ター 


り ま す 。 


また 、 コ ンプ レッ サー リン ク 


ル で コン プレ ッ サ ー の パラ メー ター 


り の チャ ン ネ ル も それ に 追従 し ます 


リン ク が 利用 で き 


れ た チャ ン ネ ル 同 
の 設定 が 共通 と な 
に 属す る チャ ン ネ 
を 変化 させ る と 、 残 


° 


ヒン ト : ST IN チャ ン ネ ル に は コン プレ ッ サ ー が な い 
た め 、 こ の 機能 は 利用 で きま せん 。 


フェ ー ダ ー グ ルー プ / ミュ ー ト グ 
ルー プ を 利用 する 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル ま た は アウ トブ プッ トチ ャ ン ネ ル の 


Zr 


ー ダ ー や [ON] キー の 操作 を グル ー プ 化し ます 。 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 

[PAIR/GROUP] キー を 繰り 返し 押し 、 利 用 し た い 
グル ー プ と チャ ン ネ ル に 応じ て 、 次 の ペー ジ の い ず 
れ か を 表示 させ ます 。 


・ IN FADER ペー ジ 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 938、ST 


4021 


ェ ー ダ ー グ ルー プ (A ~ Н) #89 


・ OUT FADER ペー ジ 


バス アウ ト 1 ~ 8/AUX アウ ト 1 ~ 8/ ステ レオ アウ 
ト の フェ ー ダ ー グ ルー プ (Q ~ T) を 設定 し ます 。 


IN FADER の ペー ジ 


IN チャ ン ネ ル 1 ~ 
定 し ます 。 


G@mTmTmoomz エロ コロ ロロ ロロ ユエ 


.INPUT FRDER TIN 
1234 5678 


PRIR/GRUP Initial Data а 

CHi- OQ bi amO O (9 С 
E INPUT FADER MASTER 

9 10 11 12 12141516 12 ENABLE H 


17 12 19 20 21 22 25 24 25 26 2? 28 29909132 А 4 ENABLE MAS: 


K OUTPUT Д 


・ IN MUTE ペー ジ 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 32、ST 


4 の ミュ ー ト グル ー プ (| 一) を 設 


IN FRDER 


STI1 STI2 STI3 STI4 


eA IN HUTE E: I 


IN チャンネル 1 ~ 


定 し ます 。 
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・ OUT MUTE ペー ジ 5. 71-7099 / 無効 を 切り 替え る に は 、ENABLE 
人 バス アウ ト 1 ~ 8/AUX アウ ト 1 ~ 8/ ステ レオ アウ ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ま 
ト の ミュ ー ト グル ー プ (Uー X) を 設定 し ます 。 す 。 
IN MUTE の ペー ジ ENABLE ボタ ン が オフ の と き は 、 該 当 す る グル ー プ が 


一 時 的 に 解除 され ます 。 


PRIR/GRUP| Initial Data pen STI2 STI3 STI4 
008 amO O O e 


$ 9101112 12141516 1 2 ENABLE Mi а 


6. フェ ー ダ ー グ ルー プ を 利用 する に は 、 グ ルー プ に 属 
する いずれ か の チャ ン ネ ル で 、 フ ェ ー ダ ー/ レベ ルコ 
ント ロー ル を 操作 し ます 。 


ノー ト : 

上 記 の 画面 で グル ー プ に 登録 され た チャ ン ネ ル ご 
と の レベ ル 比 を 変更 し た いと き は 、 一 度 ENABLE 
ボタ ン を オフ に する か 、 該 当 す る チャ ン ネ ル を グ 
ルー プ か ら 除 外し て くだ さい 。 

・ その 他 の 画面 で は 、[SEL] キー を 押し 続け る こと で 
チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー/ レベ ルコ ント ロー ル を 
ーー 時 的 に グル ー プ か ら 除 外 で きま す の で 、 そ の 間 に 
レベ ル 比 を 変更 し て くだ さい 。 


17 18 19 20 21222324 125262728 2939 5192 3 4 


や の ズ ズ ピピ ビズ ヒー で ロラ ゴビ ロー 


i INPUT A OUTPUT A IN FADER f$ 


5 ^ E 
E: = ЫП MI. ROCTVVTMESSO 。 フ . ミ ュー トグル ー プ を 利用 する に は 、 グ ルー プ 化 され 
Sal BUET た [ON] キ ー を いずれ か 1 つ 押 し ます 。 
ET その グル ー プ に 属す る すべ て の チャ ン ネ ル の オン / オ 
Ā = ES ° Н フ が 切り 替わり ます 。 
ка 
5 ノー トド : 
| ・ ミ ュー トグル ー プ が 有効 の 間 は 、 チ ャ ン ネ ル の オン / 
オフ の 組み 合わ せ は 変更 で きま せん 。 
・ グル ー プ に 登録 し た 後 で 、 オ ン / オフ の 組み 合わ せ 
З. その グル ー プ に 割り 当て た い チ ャ ン ネ ル の [SEL] を 変更 し た いと き は 、 一 度 ENABLE ボタ ン を オフ 
キー を 押し ます 。 に する か 、 該 当 す る チャ ン ネ ル を グル ー プ か ら 除 外 
画面 内 の 該当 する チャ ン ネ ル の 位置 に qh マー ク が 表示 SN 


され 、 そ の チャ ン ネ ル が グル ー プ に 追加 され ます 。 


フェ ー ダ ー グ ルー プ C に イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 4、7、8、 


15、16 が 追加 され た 例 : 
INPUT FADER GROUP] Б] INPUT FADER MASTER 
1234 5678 


Э 10 11 12 13 14 15 16 1 2 ENABLE MASTER 


A 
E: E 
c [c] 
D. о 
Е - Е | 
F - 
ヒン ト : 


・ ペア に 設定 し た チャ ン ネ ル の 一 方 の チャ ン ネ ル を 
グル ー プ に 追加 する と 、 も う 一 方 の チャ ン ネ ル も 自 
動 的 に その グル ー プ に 追加 され ます 。 

・ グル ー プ の 設定 中 に レイ ヤー を 切り 替え て 、 他 の レ 
イヤ ー に 含ま れる チャ ン ネ ル を 選択 する こと も で 
きま す 。 


4. 同じ 要領 で 、 グ ルー プ に 登録 し た いす べ て の チャ ン 
ネル の [SEL] キ ー を 押し ます 。 
フェ ー ダ ー グ ルー プ で は 、 各 チャ ン ネ ル を 登録 し た と き 
の フェ ー ダ ー の 位置 に 応じ て 、 チ ャ ン ネ ル 間 の レベ ル 比 
が 決ま り ま す 。 
ミュ ー ト グル ー プ で は 、 各 チャ ン ネ ル を 登録 し た と き の 
[ON] キ ー の 状態 に 応じ て 、 オ ン / オフ の 組み 合わ せ が 
決ま り ます 。 
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フェ ー ダ ー グ ルー プ マ スタ ー を 利 
用 する 


各 チ ャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー 動 作 が 連動 する フェ ー ダ ー グ 
ルー プ の 機能 に 加え て 、 ア ナ ロ グ ミキ サー の VCA グル ー プ 
の よう に 、 グ ルー プ マ スタ ー レ ベル を 使っ て 各 チ ャ ン ネ ル の 
設定 の バラ ンス を 保っ た まま 一 括 し て レベ ル を コン トロ ー 
ル す る フェ ー ダ ー グ ルー プ マ スタ ー 機 能 を 持っ て いま す 。 こ 
の 機能 が 有効 な 場合 は 、 各 チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー は グル ー 
プ 連 動 し な く な り ま す 。 


І. 前述 の 「 フ ェ ー ダ ー グ ルー プ / ミュ ー ト グル ー プ を 
利用 する 」( P.59) の 手順 5 に 続い に 、 カ ー ソ ル 
キー で [INPUT FADER MASTER] ボ タン また は 
[OUTPUT FADER MASTER] ボ タン を 選択 し 、 
[ENTER] キ ー を 押し て フェ ー ダ ー グ ルー プ マ ス 
ター 機能 を オン に し ます 。 


PHIR/GRUP| Initial Data pen STI2 STI3 STI4 
CH28-CH28 ОО m amO (у (у O 


INPUT FADER GROUK [b] INPUT FADER MASTER 
5 ° 


9101132 12 14 15 16 


1 2 ENABLE Hi 


R [^ | 
в. кя 
c ка 
D. ки 
E - ка 
F 
G ки 
н... ER 
17 12 19 212222 24 2S Ж 27 28 29 0921 62 š 4 ERHRE| 
A -99 ки 
B [5 | 
c ка 
D [5 | 
EË usare d, Wa q ка 
F 
G Ka 
H ` EB . 


己 . フェ ー ダ ー グ ルー プ マ スタ ー が オン の 場合 、 各 グ 
ルー プ の MASTER 欄 で グル ー プ 内 の チャ ン ネ ル の 
レベ ル を 設定 し ます 。 

&/c. MASTER Ж С [ENTER] キー を 押す と 、 各 フェ 

ダー グル ー プ の オン / オフ が で きま す 。 


これ ら の 設定 は 、 以 下 の よ うに IN MASTER ペー ジ ま た 


は OUT MASTER ペー ジ で も 行なう こと が で きま す 。 


3. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [GROUP] キ ー 


を 繰り 返し 押し 、GROUP 画面 の IN MASTER ペー 


ジ ま た は OUT MASTER ペー ジ を 表示 させ ます 。 
PRIR/GRUP I t 10 ta @|5Т11 STI2 STI3 STI4 
сів. юв ОО иин mi^ MET (9 (9 (9 Q 


ËJ INPUT FADER MASTER 


mp. 
ョ ーー ロー B = 
| ミー ロー p- 
ーー セー В = 
ーー Ë ~ 
— a — B - 
— n B 
— —dáui— B 


-9.28 9.8 -16.30 9.8 8.8 9.8 9.8 әй 


・ ON/OFF 


・ フェ ー ダ ー 


4. カー ソル で パラ メー ター を 選択 し 、 パ ラメ ー タ ー 


イー ル 、[INC]/[DEC] キ ー、[ENTER] キ ー で 設定 
し ます 。 


・ INPUT/OUTPUT FADER MASTER 


この 設定 を オン に する と 、 フ ェ ー ダ ー グ ルー プ の マス 
ター レベ ル を 設定 する こと が で きま す 。 実 際 の チャ ン ネ 
ル の レベ ル は 、 各 チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー レ ベル と この 
グル ー プ マス ター レベ ル を 足し た 値 に な り ま す 。 


・ ALL NOMINAL 


すべ て の フェ ー ダ ー グ ルー プ の マス ター レベ ル を ノミ 
ナル レベ ル に 設定 し ます 。 


各 イ ンプ ッ ト フ ェ ー ダ ー グ ルー プ を オン / オフ し ます 。 
アナ ログ ミキ サー の МСА ミュ ー ト の よう ね 動作 で す 。 


各 フ ェ ー ダ ー グ ルー プ の マス ター レベ ル を 設定 する 
フェ ー ダ ー で す 。 フ ェ ー ダ ー を 0.0dB に 設定 する と 、 
フェ ー ダ ー ノ ブ の アイ コン が 反転 表示 され ます 。 
[ENTER] キ ー を 押す と 、 選 択 中 の フェ ー ダ ー が 0.0dB 
に 設定 され ます 。 


また 、 リ モー トレ イヤ ー の USER ASSIGNABLE 
LAYER を 使用 する こと に よっ て 、 以 下 の よ うに トッ プ 
パネ ル の チャ ン ネ ル モ ジ ュー ル で コン トロール する こ 
と も で きま す 。USER ASSIGNABLE LAYER に つい 
て の 詳細 は 、P.1 10 を ご 参照 くだ さい 


[SEL] キ ー 
IN MASTER ペー ジ ま た は OUT MASTER ペー ジ で 、 
ー ソ ル を 移動 させ ます 。 


[SOLO] +— 

各 フ ェ ー ダ ー グ ルー プ の ソロ 機能 を オン / オフ し ます 。 
各 グ ルー プ の チャ ン ネ ル を 一 括 し て モニ ター する こと 
が で きま す 。 


・ チャ ン ネ ルフ ェ ー ダ ー 


各 フ ェ ー ダ ー グ ルー プ の マス ター レベ ル を 設定 で きま 
す 。 
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&Z 0 / C—1( & 


62 グル ー プ / リ ンク 


— 


ミュ ー ト グル ー プ マス ター を 利用 


する 


各 チ ャ ン ネ ル の [ON] キ ー の 動作 が 連動 する ミュ ー ト グ 


ルー 


プ の 機能 に 加え て 、 ア ナ ロ グ ミキ サー の ミュ ー ト グル 


プ の よう に 、 マ スタ ー ス イッ チ を 使っ て 一 括 し て ミュ ー ト を 


行 な 


う ミ ュー トグル ー プ マス ター 機能 も 持っ て いま す 。 こ の 


機能 が 有効 な 場合 は 、 各 チャ ン ネ ル の [ON] キー で は グル ー 
プ 連 動 し な く な り ま す 。 


1 


e. 


・ 前 述 の が 「 フ ェ ー ダ ー グ ルー プ / ミュ ー ト グル ー プ を 


利用 する 」( 一 P.59) の 手順 5 に 続い て 、 カ ー ソ ル 
キー で [INPUT MUTE MASTER] ボ タン また は 
[OUTPUT MUTE MASTER] ボ タン を 選択 し 、 
[ENTER] キ ー を 押し て ミュ ー ト グル ー プ マス ター 
機能 を オン に し ます 。 


PHIR/GRUP| Initial Data BIST]! STI2 STI3 STI4 
CH4-CH4 0 Em (бф) (б) G Q 


.INPUT MUTE GROLP: ËJ INPUT MUTE MASTER 
1234 5678 9101112 12141516 1 2 ENABLE MASTER 


ie 
i" 
ie 
° 
BË 
回 に 
3 
回 


回 回 回 回 回 ミ 
回 | 回 | 回 回 | 回 | に 1 こ 
回 回 回 回 回 ココ 
mjimjimjimjim kullu 


17 12 19 25 21 22 25 24 25 26 2? 28 = 


m 
ト 1 
FJ 
m 
| жа, 
т 
z 
2 
v 
A 
m 
m 


Е |= 

SIE 

4 
m f m {Шш 


ә ә. Бо ФФ. 


Е 
回 | 回 | 回 | 回 | < 
回 回 回 回 コ 
mjimjimjim 


OZIr x gOoOzzrxc 


A INPUT A OUTPUT A IN FRDER Д 


ミュ ー ト グル ー プ マス ター 機能 が オン の 場合 、 各 
ルー プ の [MASTER MUTE] ボ タン に よっ て 、 グ 
ルー プ 内 の ミュ ー ト オン / オフ を 設定 し ます 。 

ミュ ー ト マス ター 機能 に よっ て チャ ン ネ ル が ミュ ー ト 
され て いる 場合 は 、 該 当 チ ャ ン ネ ル の [ON] キ ー イ ンジ 
Ж ター は 点 江 表示 に な り ま す 。 ま た 、 [MASTER 
UTE] ボ タン は 、 ユ ー ザ ー 定 義 キ ー に アサ イン し て 使 
する と 便利 で す 。 


EQ リン ク / コン プレ ッ サ ー リ ン 
ク を 利用 する 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル ま た は アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル の 
EQ/ コン プレ ッ サ ー の パラ メー ター を 連動 させ ます 。 こ の 
機能 を 使え ば 、 複 数 チャ ン ネ ル の EQ/ コン プレ ッ サ ー を 常 
に 同じ 設定 で 利用 で きま す 。 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[PAIR/GROUP] キー を 繰り 返し 押し 、 次 の 画面 の 
うち いずれ か を 表示 させ ます 。 


・ IN EQ ペー ジ 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 32、ST IN チャ ン ネ ル 1 ~ 
4 の EQ リン ク (a ~ 9) を 設定 し ます 。 


PRIR/GRUP| Initial Data 0/2711 STI2 STI3 STI4 
He 1d ОО m [EDIT] БЕй ГЕЗ Qo 


INPUT 
? 8 3 19 11 iż 


p3T!h4 
1 2 


1718 19 20 21222324 2526 2728 23980132 34 
Qi еее ылын, ыла ше S aeu Es duree guru a 
bx b 
c c 
d d 
ЕЁ“ OUT FADER fi OUT MUTE Д 1м Fo Дорт FO >|я 


・ OUT EQ ペー ジ 
バス アウ ト 1 ~ 8/AUX アウ ト 1 ~ 8/ ステ レオ アウ 
КО EQ リン ク (e 一 h) を 設定 し ます 。 


PRIR/GRUP| Initial Data as STI2 STI3 ST]4 
AURI- =RUX1IU mu она сез G) G) O O 


АО —ə , テー us 一 一 STEREO 
1 4 5 g 


E-A OUT FADER fà OUT MUTE fi INHEG fi 
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・ IN COMP ペー ジ 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 39 の コン プレ ッ サ ー リ ン 
ク (一) を 設定 し ます 。 


PRIR/GRUP| Initial Data EL STI2 STI3 STI4 
A d o 0 の の の の 
[INPUT COHP LINK. 


17 19 19 20 2122 2324 215 26 2729 29 30 31 32 


[я iN come JC OUT COMP 


・ OUT COMP ペー ジ 


バス アウ ト 1 一 8/AUX ア ウト 1 ~8/ ステ レオ アウ 
ト の コン プレ ッ サ ー リ ンク (m ~ p| を 設定 し ます 。 


PRIR/GRUP. Initial Data BSL STI2 STI3 STI4 
ШЕП, mamo G) G) の 
[GUTPUT COHP LIHKJ 


ェ ーーーa ぶ ーーー ーー us 一 一 l STEREO 
1 2 2 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7? 2 


EIN cone A 


EQ リン ク / コン プレ ッ サ ー リ ンク を 利用 する 63 


2. カー ソル [4&]/[] キ ー を 使っ て 、、 チ ャ ン ネ ル を 登録 


Kon 
する リン ク を 選び ます 。 

г T uFur———r ay. rin 
1234 567 8 Э 10 11 12 12 14 15 16 DE ] 
Б b 
СТ с 

d --. 
17 12 19 22 21222324 265 25 27 23 29 39 31 32 $4 


-EQ リン ク / コン プレ ッ サ ー リ ンク に 割り 当て た い 


チャ ン ネ ル の [SEL] キ ー を 押し ます 。 
画面 内 の 該当 する チャ ン ネ ル の 位置 に 玉 マー ク が 表示 
され 、 チ ャ ン ネ ル が リン ク に 追加 され ます 。 


EQ リン ク b に イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 4、7、8、12,14 
が 追加 され た 例 : 


МРОТ р rsTiHa 
1234 5678 239101112 1314 15 16 12 


17 19 19 20 2122 23 24 25 26 2728 2930531532 $4 


EZ: 

・ ペア に 設定 し た チャ ン ネ ル の 一 方 の チャ ン ネ ル を 
EQ リン ク / コン プレ ッ サ ー リ ンク に 追加 する と 、 
も う 一 方 の チャ ン ネ ル も 自動 的 に その リン ク に 追 
加 さ れ ま す 。 

・ リン ク の 設定 中 に レイ ヤー を 切り 替え て 、 他 の レイ 
ヤー に 含ま れる チャ ン ネ ル を 選択 する こと も で き 
ます 。 


・ 同 じ 要 領 で 、 リ ンク に 登録 し た いす べ て の チャ ン ネ 


ル の [SEL] キ ー を 押し ます 。 

最初 に 登録 し た チャ ン ネ ル の EQ/ コン プレ ッ サ ー の 設 
定 が 、 ら 番目 以降 に 登録 し た チャ ン ネ ル に コピ ー さ れ ま 
す 。 


・ す べ て の チャ ン ネ ル を 登録 し た ら 、EQ リン ク / コ 


ンプ レッ サー リン ク に 属す る チャ ン ネ ル の EQ また 
は コン プレ ッ サ ー の パラ メー ター を 操作 し ます 。 
その リン ク に 属す る 残り すべ て の チャ ン ネ ル で 、EQ £ 
た は コン プレ ッ サ ー が 連動 し ます 。 
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64 内 蔵 エ フェ クト 


内 蔵 エ フェ クト 


この 章 で は 、01V96i の 内 蔵 エ フェ クト の 使い 方 を 説明 し 
ます 。 


内 蔵 エ フェ クト に つい て 


01V96i に は 4 系 統 の エフ ェクト プロ セッ サー が 内 蔵 さ れ 
て いま す 。 そ れ ぞ れ の エフ ェクト プロ セッ サー で は 、 リ バー 
ブ 、 デ ィ レ イ 、 モ ジュ レー ショ ン 系 エフ ェクト 、 複 数 の エフ ェ 
クト を 組み 合わ せ た 複合 エフ ェクト な ど 、 さ ま ざ ま な エフ ェ 
クト タイ プ が 利用 で きま す 。 


ノー ト : 01V96i を ハイ サン プリ ング レー ト 
(88.2kHz/96kHz) で 動作 させ る と き は 、 エ フェ クト プロ 
セッ サー1、2 だ けが 使用 可能 と な り ま す 。 


エフ ェクト プロ セッ サー の イン プッ ト / ア ウト プッ ト に は 、 
に 信号 を パッ チ で きま す 。AUX アウ ト の 信号 を 入力 し 
て 、ST IN チャ ン ネ ル に 出力 する 、 い わ ゆ る エフ ェクト セン 
ド / リタ ー ン 的 な 使い 方 や 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル 、 バ ス ア 
ウト 、AUX アウ ト 、 ス テレ オア ウト に イン サー ト す る 使い 
方 な ど が で きま す 。 

エフ ェクト プロ セッ サー1 ~ 4 は 、1IN/20UT また は 
2132007 の エフ ェクト と し て 使用 で きま す 。 


AUX1-8 


72 
INPUT 


Ba 15 51 
БЕ 2ë EFFECT1 &: 
INSERT OUT. " - - = 
к š ;8 EFFECT2 š; = 
с g ы © =< 
LLI nz 
m а " に ES 
c zr 15 EFFECT3 Ë) = 
© = S = 
Š 


EFFECT4 ©! 


な お 、01V86i に は エフ ェクト 専用 の ライ ブラ リー が あり 、 
読み 込み 専用 ひ 0 プリセット プロ グラ ム x56 種類 (Add-On 
Effects 含む ) と 、 読 み 書き 可能 な プロ グラ ム x72 種類 が 
利用 で きま す 。 


内 蔵 エ フェ クト を AUX セン ド 経 
由 で 利用 する 
エフ ェクト プロ セッ サー の イン プッ ト に AUX アウ ト 、 エ 


フェ クト の 出力 に ST IN チャ ン ネ ル を パッ チ し 、AUX セン 
ド 経 由 で エフ ェクト を 利用 し ます 。 


1 . エフ ェクト で 利用 し た い エ フェ クト プロ グラ ム を リ 
コー ル し ます 。 


エフ ェクト プロ グラ ム を リコ ー ル する 方 法 は 、P.76 を 
ご 参照 くだ さい 。 


2. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー 
を 繰り 返し 押し 、PATCH 画面 の EFFECT ペー ジ を 
表示 させ ます 。 
この ペー ジ で は 、 エ フェ クト プロ セッ サー1 一 4 の 入出 
力 を 一 括 し て パッ チ で きま す 。 


③ 


PRTCH Initial Dat 15711 STI2 BTI3 STI4 
cie HO Em оо qi 
i | J] 


[EFEECT I[PUTZ OUTPUT PATCH. 


1 OUT1 : 
! EFFECT1 ト i 
INZ] REVERB HALL nLOUT2 : 


1 OUT1 : 
1 EFFECT2 (99 + : 
REuERE ROOM р |0072: 


1 OUTI +; 
1 EFFECT3 (99. - 
REVERB STAGE р LoUT 


1 OUT! 。 
1 EFFECT4 б) “ : 
REVERB PLATE р [0072 : 


中 CHSCHDE T] 


画面 内 に 表示 され る 内 容 は 、 次 の と お り で す 。 
(① IN パラ メー ター ボッ クス 
エフ ェクト に 入力 され る 信号 を 選択 し ます 。 
(2) OUT パラ メー ター ボッ クス 
エフ ェクト か ら 出 力 さ れる 信号 の 送り 先 を 選択 し ます 。 
© H マー ク 
エフ ェクト の パラ メー ター を 調節 する FX1 EDIT — 
FX4 EDIT ペー ジ を 呼び 出し ます 。 
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づ . エフ ェクト に 入力 する 信号 を 選択 する に は 、IN パラ 
メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 次 の 中 か ら 
イン プッ ト に 割り 当て る 信号 を 選ん で か ら 
[ENTER] キ ー を 押し ます 。 


内 蔵 エ フェ クト を 特定 の チャ ン ネ ル に 挿入 する 


= 割り 当て な し 


65 


ノー トド トド: 複数 の エフ ェクト で 、 送 り 先 に 同じ チャ ン ネ 
ル を 選ぶ こと は で きま せん 。 す で に 使用 され て いる 送 
り 先 を 選ぶ と 、 以 前 に 設定 され て いた 送り 先 が “ー" に 
変わ り ま す 。 


4 ¿t CIBM 


5. イン プッ トチ ャ ン ネ ル ご と に 、 エ フェ クト に パッ チ 
され た AUX へ の セン ドレ ベル を 調節 し ます 。 


AUX1 —8 AUX セン ド 1 ~8 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 — 32 の イン 


INS CHT ~ 38 コー ト ア ウゥ ト AUX セン ド の 設定 方 法 は 、36 ペー ジ の 「AUX アウ ト 」 
INS BUS1 — 8 バス 1 ~ 8 の イン サー ト ア ウト を ご 参照 くだ さい 。 

INS AUX1 —8 AUX セ ンド 1 ~ 8 の イン サー ト ア ウ — ーー 

INS ST-L/R ステ レオ アウ ト の イン サー ト ア ウト в е 


の エフ ェクト の イン プッ ト に パッ チ さ れ た AUX へ の 
セン ドレ ベル を 上 げ る こと は 、 お 止め ぐ くだ さい 。 チ ャ 
ン ネ ル 自 身 に 信号 が 戻さ れる た め 、 ル ー プ が 発生 し て 
スピ ー カ ー が 故障 する 原因 と な り ま す 。 


内 蔵 エ フェ クト を AUX セン ド 経 由 で 利用 する 場合 、 通 
Slk AUXI ~ 8 を パッ チ し ます 。 
な お 、2IN/G0UT の エフ ェクト タイ プ を 使っ た エフ ェ 
クト プロ グラ ム で は 、 も う 一 方 の イン プッ ト に 別 の 信号 


を パッ チ で きま す 。 ヒン ト : AUX セン ド の 最終 的 な 出力 レベ ル は 、 
MASTER レイ ヤー の フェ ー ダ ー で 調節 し ます 。 こ の 
ヒン ト : と き 、METER 画面 の MASTER ペー ジ で レベ ル を 確 
・ 複 数 の エフ ェクト の イン プッ ト に 、 同 じ 信号 を パッ 認 で きま す 。 
チ す る こと も で きま す 。 


・ IN パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ て 
[ENTER] キー を 押す と 、PATCH SELECT ポッ プ Si TES = 
アッ プ ウ ィ ン ド ウ が 表示 され ます 。 こ の ポッ プア ッ ル の レベ ル 、 パ ン 、EQ を 調節 し ます 。 


プ ウ ィ ン ド ウ で は 、 候 補 と な る 入力 元 を 素早 く 選 択 ヒン ト : AUX セン ド 経 由 で 返さ れる エフ ェクト 音 を 
で きま す 。 原音 と ミッ クス し て 使用 する 場合 、 そ の エフ ェクト の 


6. エフ ェクト の 出力 に パッ チ し た イン プッ トチ ャ ン ネ 


MIX BALANCE パラ メー ター は 100%( エ フェ クト 音 
の み を 出力 ) に 設定 し て くだ さい 。 


作 . エフ ェクト か ら 出 力 さ れる 信号 の 割り 当て を 変更 す 
DITI OUT パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合 
わせ 、 次 の 中 か ら 送 出先 を 選ん で か ら [ENTER] キ ー 
を 押し ます 。 


= 割り 当て な し 


内 蔵 エ フェ クト を 特定 の チャ ン ネ 
mae č č ooe ル に 挿入 する 
ST IN1L ST IN4R SIIN チ ャ ン ネ ル 1 ~ ST IN チャ 


ン ネ ル 4R 内 蔵 エ フェ クト を 特定 の イン プッ トチ ャ ン ネ ル ま た は アウ 


INS CH1 ~ 32 トチ ャ ン ネ ル の イン サー ト トブ プッ トチ ャ ン ネ ル ( バ ス 1 ~ 8、AUX バス 1 一 8、 ス テ 
: レオ バス ) に 挿入 し ます 。 

INS BUS1 —8 バス 1 ~ 8 の イン サー トイ ン 

INS AUX1 ~ 8 AUXI ~ 8 の イン サー トイ ン ノー ト : 


INS ST-L/INS ST-R ステ レオ バス の イン サー トイ ン 


内 蔵 エ フェ クト を AUX セン ド 経 由 で 利用 する 場合 、 通 
Slk СНІ ~ 32 また は ST IN1 ~ 4 を パッ チ し ます 
ここ で 割り 当て た チャ ン ネ ル が 、 エ フェ クト リタ ー ン 
の チャ ン ネ ル と な り ま す )。 
な お 、1 IN/ ら 0UT、2IN/GOUT の エフ ェクト タイ プ を 
更 っ た エフ ェクト プロ グラ ム で は 、 も う 一 方 の アウ ト 

プッ ト に 別 の チャ ン ネ ル を パッ チ し て ステ レオ 効果 を 
得る こと が で きま す 。 


・STIN チャ ン ネ ル で は イン サー トイ ン / ア ウト が 利用 
で きま せん 。 

・ エフ ェクト を 特定 の チャ ン ネ ル に 挿入 し て いる 間 、 そ の 
エフ ェクト は AUX セン ド 経 由 で 、 ま た は 別 の チャ ン ネ 
ル に 挿入 し て 利用 する こと が で き な く な り ま す 。 


ヒン ト : 

・ 信号 の 送出 先 と し て ST IN チャ ン ネ ル を 選択 し た 
場合 は 、L/R を 個別 に パッ チ で きま す 。 

・ OUT パラ メー ター ボッ クス の 設定 は 、 手 順 3 と 同 
じ よ うに 、PATCH SELECT ポッ プア ッ プ ウィ ンド 
ウ を 利用 する こと も で きま す 。 

・ それ ぞ れ の エフ ェクト で 利用 可能 な イン プッ ト の 
数 は 、 最 初 に リコ ー ル し た プロ グラ ム で 使用 し て い 
る エフ ェクト タイ プ に 応じ て 異な り ま す 。 


1 . 内 蔵 エ フェ クト 1 ~ 4 の いずれ か を 選び 、 利 用 し た 


い エ フェ クト プロ グラ ム を リコ ー ル し ます 。 


2. [SEL] キー 使っ て 、 上 記 の エフ ェクト を 挿入 し た い 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル / アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル を 
選び ます 。 


ヒン ト : ステ レオ バス を 選択 する 場合 は 、STEREO t 
クシ ョ ン の [SEL] キー を 押す た びに L チャ ン ネ ル と 
R チャ ン ネ ル が 切り 替わり ます 。 
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3. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[の /INSERT/DELAY] キ ー を 繰り 返し 押し て 
の /INS/DLY 画面 の INSERT ペー ジ を 表示 させ ま 
す 。 


Ф/ INS/DLY| Initial Data Ш|5Т11 STI2 STI3 STI4 
Ke gs Gs 100 шш HH ORARAA) 


HS 
a sein A 


POST 
ON FADER FADER 
o 


INSERT}... 


ON/OFF 


4. POSITION 7 フィ ー ル ド の INSERT ボタ ン を 使っ 
て 、 エ フェ クト を 挿入 する 位置 を 選び ます 。 


5. INSERT フィ ー ル ド の OUT パラ メー ター ボッ クス 
に カー ソル を 合わ せ 、 次 の 中 か ら 手 順 1 で 選ん だ 内 
蔵 エ フェ クト の イン プッ ト を 呼び 出し ます 。 

・ FX1-1/FX1-2 .… 内 蔵 エ フェ クト 1 の イン ブッ ト 1/2 
・ ЕХ2-1/ЕХ2:2 .… 内 蔵 エ フェ クト 5 の イン ブッ ト 1⁄2 
・ FX3-1/FX3-2 .… 内 蔵 エ フェ クト 3 の イン プッ ト 1/2 
・ FX4-1/FX4-2 .… 内 蔵 エ フェ クト 4 の イン プッ ト 1/2 


8. [ENTER] キ ー を 押し て 、 設 定 内 容 を 確定 させ ます 。 


7.IN パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 手 順 
5、 手 順 6 で 選択 し た 内 蔵 エ フェ クト の アウ ト プ ッ 
を 選択 し [ENTER] キ ー を 押し て 設定 内 容 を 確定 
させ ます 。 


8. INSERT フィ ー ル ド の ON/OFF ボタ ン に カー ソル 
を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し て 表示 を ON に 切り 
替え ます 。 
エフ ェクト の 挿入 が 有効 と な り ま す 。 


ヒン ト : 

・ エフ ェクト を 特定 の チャ ン ネ ル に 挿入 する 場合 、 用 
途 や エフ ェクト タイ プ に 応じ て 、 そ の エフ ェクト の 
MIX BALANCE パラ メー ター を 適切 な 値 に 設定 し 
て くだ さい 。 

・ IN/OUT パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ 
せ て [ENTER] キー を 押す と 、 候 補 と な る 信号 経路 
を 素早 く 選択 する PATCH SELECT ポッ プア ッ プ 
ウィ ンド ウ が 表示 され ます 。 


内 蔵 エ フェ クト を エディ ッ ト す る 


内 蔵 エ フェ クト 1 4 に リコ ー ル され て いる エフ ェクト プ 
ログ ラム を エディ ッ ト す る に は 、DISPLAY ACCESS セク 
ショ ン の [EFFECT] キ ー を 繰り 返し 押し 、 利 用 し た い エ フェ 
クト の EDIT ペー ジ を 表示 させ ます 。 


エフ ェクト 1 ~ 4 に は 次 の ペー ジ が 対応 し ます 。 
© フエ モク ド НОИ FX1 EDIT ペー ジ 
*・ Дас Д P. uu uu usa FX2 EDIT ペー ジ 
・ IZrZHhG3..... FX3 EDIT ペー ジ 
・ エフ ェクト 4 FX4 EDIT ペー ジ 


EDIT ペー ジ に は 、 エ フェ クト の パラ メー ター が 表示 され ま 
す 。 


EFFECT lO) rr tibt Dota 
—CH5-CH5 | ソリ гш | ua exa rs 


EFFECT NAME — 


HIX BALANCE TEMPOJ 
= 
120 BPM (Тар ТЕМРО] 
DEL|av F 7» FB.GRIP H FE 。GHI ト W[oK TU RATIO 
2|8.0ms V7 + 49 
Ф) HPF | LPF H к © з 
ru | 10.0k z OFF 
ED Z EDIT 


FX1 fA FX3 EDIT fà FX4 EDIT 5 PJ3 


(① EFFECT NAME フィ ー ル ド 
エフ ェクト プロ グラ ム の 名 前 で す 。 


@ TYPE フィ ー ル ド 

在 の エフ ェクト プロ グラ ム で 利用 し て いる エフ ェ ク 

ト タ イ プ の 名 称 で す 。 ま た 、TYPE フィ ー ル ド の 下 に は 、 
その エフ ェクト で 利用 し て いる 入出 力 の 数 が 表示 され 

ます 。 


@ ボタ ン 
この ボタ ン を カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キ ー を } 
と 、 そ の エフ ェクト に 対応 する ライ ブラ リー ペー ジ が 
び 出 され ます 。 


@ ボタ ン 
この ボタ ン を カー ソル を な 合わせ て [ENTER] キ ー を 押す 
と 、 エ フェ クト 1 ~ 4 の 入出 力 に 信号 を 割り 当て る 
PATCH 画面 の EFFECT ペー ジ を 表示 し ます 。 


ЧА о} 


(5) MIX BALANCE フィ ー ル ド 
左側 に 表示 され る ノブ を 使っ て 、 エ フェ クト 信号 と ドラ 
イ 信号 の バラ ンス を 設定 し ます 。09% で ドラ イ 信 号 だ け 、 
1009% で エフ ェクト 信号 だ け と な り ま す 。BYPASS Ж 
タン を オン に する と 、 エ フェ クト が バイ パス され ます 。 


(6 TEMPO フィ ー ル ド 

エフ ェクト の テン ポ や 間隔 を 設定 する フィ ー ル ド で す 。 
特定 の エフ ェクト タイ プ を リコ ー ル し た と き に だ け 表 
示さ れ ま す 。 左 側 に 表示 され る ノブ を 使っ て 、25BPM 
~ 300BPM の 範囲 で 設定 値 を 調節 し ます 。MIDI CLK 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


Add-On Effects 67 


ボタ ン を オン に する と 、MIDI IN 端子 か ら 受 信 し て いる プラ グイ ン エ フ I 7 ト に つい て 


MIDI クロ ッ ク に 合わ せ て BPM が 設定 され ます 。TAP 
Ыла» i о; о us エフ ェクト 機能 を 持つ minLYGDAI カー ド を 01V96i の 
され ます 。 ; ッ ト に 装着 すれ ば 、 内 蔵 エ フェ クト と は 別に プラ グイ ン 
エフ ェクト が 利用 で きる よう に な り ま す 。 
ヒン ト : エフ ェクト タイ プ “FREEZE” を 選ん だ と き プラ グイ ン エ フェ クト の イン プッ ト に は 、 各 種 バ ス の 信号 や 
に は 、TEMPO フィ ー ル ド の 代わ り に エフ ェクト の 操 得 チ ャ ン ネ ル の イン サー ト ア ウト の 信号 を 送る こと が で き 
作 を 行なう 録音 / 再生 ボタ ン が 表示 され ます 。 ボ タン ます 。 プ ラグ イン エフ ェクト の 出力 は 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ 
の 下 に は 、 録 音 デ ー タ の 有無 や 現在 の 状態 を 表す プロ ル ま た は 各 チ ャ ン ネ ル の イン サー トイ ン に 送ら れ ま す 。 
グレ スバ ー が 表示 され ます 。 プラ グイ ン エ フェ クト を 操作 する に は 、[EFFECT] キ ー を 繰 
り 返 し 押し EFFECT 画面 の P-IN EDIT ペー ジ を 呼び 出し 
(⑦ メー ター 表示 ます 。 
内 蔵 エ フェ クト の 入出 力 レベ ル を 表示 し ます 。 メ ー タ ー な お 、 実 際 の 操作 方 法 に つい て は 、 プ ラグ イン カー ド の 説明 
に 表示 する 信号 は IN ボタ ン ( 入 力 レ ベル )/OUT ボタ ン 書 を ご 参照 くだ さい 。 
( 出 カ レベ ル ) を 使っ て 選択 し ます 。 
STI1 STI2 STI3 STI4 


EFFECT OO mita Data EIL о o 
[5 T [45k 


ヒン ト : METER 画面 の EFFECT ペー ジ で は 、 各 エ 
フェ クト プロ セッ サー の 入出 力 レベ ル が 一 覧 で きま 
す 。 


ー ソ ルキ ー を 調節 し た い パ ラメ ー タ ー に 合わ せ 、 パ ラ 
メー ター ホイ ー ル (また は [INC]/[DEC] キ ー) を 使っ て 
設定 値 を 変更 し ます 。 変 更 し た 内 容 は 、 エ フェ クト ライ 
ブラ リー に 新規 プロ グラ ム と し て スト ア で きま す (ー 
P.76)。 


Softuqre Version: Ё . 
ノー ト : この ペー ジ で エフ ェクト タイ プ を 切り 替え る Hardware Revision: 4 | n WA 


こと は で きま せん 。 別 の エフ ェクト タイ プ を 利用 し た 
いと き は 、 エ フェ クト ライ ブラ リー か ら 、 希 望 する エ 
フェ クト タイ プ を 使っ た エフ ェクト プロ グラ ム を 呼 
び 出 し て くだ さい 。 


Add-On Effects 


01V96i に は 、 ア ナ ロ グ 回 路 を デジ タル で 忠実 に 再現 する 
VCM 技術 に よっ て 作ら れ た Add-On Effects が 、 あ ら か じ 
め イ ンス トー ル さ れ て いま す 。 イ ンス トー ル さ れ た Add-On 
Effects は 、45 番 以降 の プリ セッ ト エ フェ クト か ら リ コー 
ル で きま す 。 ま た 、 エ ディ ッ ト し た 設定 は 57 番 以降 の ユー 
ザー メモ リー に 記憶 する こと が で きま す 。 


EFFECT 0 Initial Data m 
CH1-CH1 [EDIT] SK| 


s 1 izer51 


EGURLI2ER691 — ] 1ZERGg1 
区 IN72oUT| 
(LER) С ратон) | 
| 
O i 
100% 
— a л —л—— 
ene Q i HID1 F HID ешш SW 
1.59 | 488 Hz * 55:6 
Є) "192 Q H MIDZ F i HIDZ s gps f 
1.12 | 888 Hz * E Aem 
MIDS Q i MIDS F MIDS Su 
© 1.50 | 2 .5gkHz i" + Ex "re 
HID4 © i HID4 F B MID HID4 p 
ge 1.58 ' 5. 6kHz - 3.8 е ÜN 
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シーン メ モリ ー 


この 章 で は 、01V96i の ミッ クス パラ メー ター の 設定 、 エ 
フェ クト の 設定 な ど を 記憶 する シー ン メ モリ ー に つい て 説 
明 し ます 。 


ン メ モリ ー に つい て 


01V96i で は 、 吉 チャ ン ネ ル の ミッ クス パラ メー ター、 内 蔵 
エフ ェクト な どの 設定 状態 に 名 前 を 付け て “シーン "と し て 
専用 メモ リー に スト ア で きま す 。 
シー ン メ モリ ー に は 99 種類 の シー ン を ス ト ア で き 、 画 面 操 
作 や トッ プ パ ネル の キー を 使っ て いつ で も 任意 の シー ン を 
リコ ー ル で きま す 。 


ノー ト : 
・ イン プッ ト パ ッ チ / ア ウト プッ ト パ ッ チ は 、 現 在 の 設定 
内 容 で は な く 、 シ ー ン の スト ア 操 作 を 行なっ た と き に 使 
用 し て いた ライ ブラ リー 番号 を 記憶 し ます 。 

・ イ ンプ ッ ト パ ッ チ / ア ウト プッ ト パ ッ チ の 変更 を ライ 
ブラ リー に スト ア し て いな い 場 合 シー ン を リコ ー ル し 
た と き に 、 パ ッ チ 内 容 が 変わ る お それ が あり ます の で 、 


ご 注意 くだ さい 。 


ヒン ト : 

・ プロ グラ ムチ ェ ン ジ (> P.103) を 使っ て 外部 MIDI 機 
器 か ら シ ー ン を リコ ー ル する こと も で きま す 。 

・ シー ン メ モリ ー の 内 容 は 、 バ ルク ダン プ 機 能 を 使っ て 外 
部 MIDI 機器 に 保存 で きま す ( P.107) 。 


ン に 含ま れる バラ メー ター 


シー ン ナ ン バ ー に つい て 


シー ン メ モリ ー の シー ン に は 、U、00 ~ 99 と いう 番号 が 
付け られ て お り 、 そ の 中 で 01 ~ 99 の シー ン ナ ン バ ー に 
シー ン を スト ア で きま す 。 現 在 リ ル さ れ て いる シー ン ナ 
ン バ パー は 、 画 面 上 部 に 表示 され ます 。 

シー ン ナ ン バ ー00 は 読み 出し 専用 の シー ン で 、 箇 種 パ バラ 
メー ター の 初期 設定 値 が スト ア さ れ て いま す 。 こ の シー ン を 
リコ ー ル すれ ば 、 い つ で も 01V96i を 初期 状態 の シー ン に 
戻せ ます 。 な お 、SETUP 画面 の PREFER1 ペー ジ (ー 
P.109) の Initial Data Nominal チェ ッ ク ボ ックス を 使え 
ば 、 シ ー ン ナン バー0 が リコ ー ル され た と き に イン プッ ト 
チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー の 値 を 0dB に する か 一 eo dB に す 
る か を 選択 で きま す 。 

シー ン ナ ン バ ーUd も 読み 出し 専用 の シー ン で 、 最 後に リ 
コー ル や ストア を 行なう 直前 の ミッ クス 内 容 が 保管 され て 
いま す 。 リ コー ル / ストア 操作 を 取り 消し た いと き に は 、 こ 
の シー ン を リコ ー ル し ます 。 

最後 に リコ ー ル し た シー ン の パラ メー ター E 


П 


1 つの シー ン に は 次 の よう な パラ メー ター の 設定 値 が 保存 
され ます 。 
シー ン バラ メー ター の 設定 値 
トロ ー ル 
坦 チ ャ ン ネ ル か ら AUX アウ ト 1 て 8 へ の セ 
ンド レベ ル 
AUX アウ ト 1 ~ 8、 バ ス ア ウト 1 ~8 の レ 
ベル 
すべ て の チャ ン ネ ル の [ON] キ ー の 設定 
すべ て の チャ ン ネ ル の フェ イズ の 設定 
すべ て の チャ ン ネ ル の アッ テ ネ ー タ ー の 設定 
ST IN チャ ン ネ ル を 除く すべ て の チャ ン ネ ル 
の ディ レイ の 設定 
ミッ クス パラ メー 
ッ ランクス パラ デー [ST IN チャ ン ネ ル を 除く すべ て の チャ ン ネ ル 
の コン プレ ッ サ ー の 設定 
ST IN チャ ン ネ ル を 除く イン プッ トチ ャ ン ネ 
ル の ゲー ト の 設定 
すべ て の チャ ン ネ ル の EQ の 設定 
すべ て の チャ ン ネ ル の パン の 設定 
すべ て の チャ ン ネ ル の ルー ティ ング の 設定 
フェ ー ダ ー グ ルー プ / ミュ ー ト グル ー プ / 
フェ ー ダ ー グ ルー プ マ スタ ー/ ミュ ー ト グル 
プ マ スタ ー/EQ リン ク / コン プレ ッ サ ー リ ン 
ク の 設定 
すべ て の チャ ン ネ ル の ペア の 設定 
s= エフ ェクト 1 4 で リコ ー ル され て いる エエ 
メー ント パラ | フェ クト ブロ グラ ム お よび パラ メー ター の 設 
定 内 容 
フェ ー ダ ー、[ON] キ ー の 設定 状態 (リモ ー 
リモ ー ト レイ ヤー 27 ー ル の ター ゲッ ト が USER 
DEFINED の と き に 限り ます ) 
シー ン の 各種 設定 | シー ン 名 、 フ ェ ー ド タイ ム の 設定 
イン ブッ トバ パッ チ ае ト パ ッ チ の ライ ブ 
T 
アウ ト プ ッ トバ パッ | 現在 使用 し て いる アウ ト プ ッ ト パ ッ チ の ライ 
チ ブラ リー 番号 


ディ スプ レイ 上 部 に は "EDIT と いう 文字 が 表示 され ます 。 
この 表示 は 、 最 後に リコ ー ル {з с 
いる こと を 表し ます 。 な お 、 エ ディ ッ ト し た ミッ クス パラ 
メー ター の 設定 内 容 は 、 電 源 を 切っ て も 本 体内 に 記憶 され ま 
す 。 こ の た め 、 再 び 電 源 を 入れ れ ば 、 元 の 状態 に 戻り ます 。 


シー ン 番 号 2 が リコ ー ル され た と 
ころ で 、01V96i の 現在 の 設定 内 容 
102 Hu scene _ が シー ン 番 号 2 の 内 容 と 一 致し て 
IM БЕЙ 5) r> t R4 2Z4—A5— 
ーー は 消灯 し て いる 。 
ディ スプ レイ 


シー ン 番 号 2 を リコ ー ル し た 後に 


102 Mu scene パラ メー ター を 変更 し た の で 、 エ 

0 ディ ッ ト イ ンジ ケー ター が 現れ 、 
01V96i の 現在 の 設定 内 容 が シー ン 

番号 2 の 内 容 と 異な る こと を 表し 


エディ ッ ト イ ンジ ケー ター да 
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シー ン の スト ア / リコ ー ル 操作 


シー ン を スト ア / リコ ー ル する に は 、 ト ッ プ パネ ル の キー を 
使う 方 法 と 、 専 用 の ペー ジ を 呼び 出し て 行なう 方 法 が あり ま 
す 。 


シー ン を スト ア す る と き に は 、 現 在 の ミッ クス パラ メー 
ター の 設定 内 容 が 正しい か どう か を 確か め て くだ さい 。 
それ と 気付 か ず に 自分 で フェ ー ダ ー を 動か し て し まっ 
た り 、 別 の 人 が 内 容 を 変更 し て いた りす る 場合 も あり ま 
す 。 

・ 現在 の 設定 が 不確か な 場合 は 、 最 後に リコ ー ル し た シー 
ン を も う 一 度 リ コー ル し て か ら 、 ミ ックス パラ メー ター 
を 再 調節 し て くだ さい 。 な お 、 パ ラメ ー タ ー の 再 設定 を 
行なう と き は 、 万 ー の 場合 に 備え て 、 現 在 の ミッ クス パ 
ラメ ー タ ー の 設定 内 容 を 空 の シー ン に スト ア し て お く 
こと を お すす めし ます 。 


トッ プ バ パネ ル の キー を 使っ て シー ン を 
スト ア / リコ ー ル する 


トッ プ パ ネル の SCENE MEMORY セク ショ ン の キー を 
使っ て シー ン の スト ア / リコ ー ル を 行ない ます 。 


1.01V96i の ミッ クス パラ メー ター を シー ン に スト 
ア し た い 状 態 に 調節 し ます 。 


2. SCENE MEMORY セク ショ ン の シー ン [4]/[ ツ ] 
キー を 使っ て 、 ス ト ア 先 と な る シー ン ナ ン バ ー を 選 
択 し ます 。 

現在 選ば れ て いる シー ン 以 外 の シー ン を 選ぶ と 画面 上 

部 の 、 シ ー ン ナン バー が 点滅 し ます 。 

な お 、 シ ー ン ナン バー Ud" と “00' は リコ ー ル 専用 の 

シー ン で す 。 ス ト ア 先 に する こと は で きま せん 。 ま た 、 書 

き 込 み 保護 され て いる シー ン に 対し て スト ア 操 作 を 行 

な うこ と は で きま せん 。 


づ . SCENE MEMORY セク ショ ン の [STORE] キ ー を 
押し ます 。 


スト ア す る シー ン に 名 前 を つけ る TITLE EDIT ポッ プ 
アッ プ ウ ィ ン ド ウ が 表示 され ます 。 


ヒン ト : DIO/SETUP 画面 の PREFER1 ペー ジ で 
Store Confirmation( ス ト ア 確認 ) を オフ に 設定 する 

と 、TITLE EDIT ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ は 表示 せ ず 
に 直接 シー ン が スト ア で きま す ( 一 P.109) 。 ス ト ア し 
た シー ン に は 、 直 前 に リコ ー ル され て いた シー ン と 同 
じ 名 前 が 付け られ ます 。 


4. シー ン の 名 前 を 入力 し 、OK ボタ ン に カー ソル を 合 
わせ て [ENTER] キー を 押し ます 。 

ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ が 閉じ て シー ン が スト ア さ れ 

ます 。 


5. シー ン を リコ ー ル する に は 、 シ ー ン [A]/[W] キ ー を 
使っ て リコ ー ル し た い シ ー ン ナン バー を 選び 、 
SCENE MEMORY セク ショ ン の [RECALL] キー 
を 押し ます 。 


ヒン ト : DIO/SETUP 画面 の PREFER1 ペー ジ で 、 
Recall Confirmation (リコ ー ル 確認 ) を オン に 設定 す 
る と 、 シ ー ン を リコ ー ル する と き に 確認 用 の ポッ プ 
アッ プ ウ ィ ン ド ウ が 表示 で きま す (ー Р.109). 


画面 内 の 操作 で シー ン を スト ア / リ 
コー ル す る 


シー ン メ モリ ー 用 の ペー ジ を 呼び 出し て 、 シ ー ン の スト ア や 
リコ ー ル を 行ない ます 。 こ の ペー ジ で は 、 ス ト ア / リコ ー ル 
の 他 に 名 前 の 変更 や 削除 、 ブ プロ テク ト ( 書 き 込 み 保 護 ) 機 能 の 
オン / オフ な ど を 設定 で きま す 。 


1.01V96i の ミッ クス パラ メー ター を シー ン に スト 
ア し た い 状 態 に 調節 し ます 。 


О. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [SCENE] キ ー 
を 繰り 返し 押し て 、SCENE 画面 の SCENE ペー ジ 
を 表示 させ ます 。 


SCENE Initial Data BIST! STI2 STIS STI4 
CH1-CH1 0 maa) O O (の 
Free: 99% PATCH LINK 
No. TITLE INPUT OUTPUT 
ub Ho Data! ] 1 
OF E 1.[ Ho Datal ] 
B.[ Ho Data! ] 
En Ho Data! ] 
(0)— ещ] | 8:1 Mo Data! ] 
Т.г Ho Data! 1 
5ТОВЕ 6.[ Ho Datal ] 
ree] 5.Extra Mix 
4.Endin3 Mix 
Gea] | 31204 Mix 
PROTECT 2.Vocal off 
| 1.Intrn Mix 
GHEE pca 
sc F 


AK BcL[SaFE | >] 


З. バラ メー ター ホイ ー ル また は [INC]/[DEC] キ ー を 
使っ て 操作 対象 と な る シー ン を 選び 、 希 望 す る ボタ 
ン に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 


(D TITLE EDIT ボタ ン 
リス ト で 選択 し た シー ン の 名 前 を 変更 する TITLE 
EDIT ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ を 表示 し ます 。 


(2 RECALL ボタ ン 
スト で 選択 し た シー ン を リコ ー ル し ます 。 


(@ STORE ボタ ン 

リス ト で 選択 し た シー ン ナ ン バ ー に シー ン を スト ア し 

ます 。 初 期 状 態 で は 、 ス ト ア 時 に 確認 用 の ポッ プア ッ プ 
ウィ ンド ウ が 表示 され ます 。 

(④ CLEAR ボタ ン 
リス ト で 選択 し た シー ン を 消去 し て 空 の 状態 に 戻し ま 
す 。 


c 
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(5) PROTECT ON/OFF ボタ ン 
リス ト で 選択 し た シー ン の プロ テク ト ( 書 き 替え 保護 ) 
機能 の オン / オフ を 切り 替え ます 。 プ ロ テ ク ト が 有効 な 
シー ン は 、 シ ー ン 名 の 右側 に A マー ク が 表示 され ます 。 


(B UAM 
01 ~ 99 の シー ン ナ ン バ ー に 保存 され て いる シー ン の 
リス ト で す 。 ス ト ア 済み の シー ン は スト ア 時 に 付け られ 
た 名 前 、 空 の シー ン は "No Data!" の 文字 が 表示 され ま 
す 。 点 線 の 枠 と 、 そ の 左右 に 表示 され 便 や 4 の マー ク 
は 、 現 在 選 ば れ て いる シー ン を 表わし ます 。 


(7) PATCH LINK INPUT パラ メー ター ボッ クス 

シー ン に リン ク さ れ て いる イン プッ ト パ ッ チ の ライ ブ 
ラリ ー 番 号 を 表示 し ます 。 シ ー ン を スト ア す る と き 、 最 
後に リコ ー ル また は スト ア さ れ た イン プッ ト パ ッ チ の 
ライ ブラ リー 番号 が スト ア す る シー ン に 自動 的 に リン 
ク さ れ ま す 。 シ ー ン を リコ ー ル する と き 、 こ の ライ ブラ 
リー 番号 が 連動 し て リコ ー ル され ます 。 パ ラメ ー タ ー 
ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 ラ イブ ラリ ー 番 号 を 直接 
変更 する こと も 可能 で す 。 


PATCH LINK OUTPUT パラ メー ター ボッ クス 
シー ン に リン ク さ れ て いる アウ ト プ ッ ト パ ッ チ の ライ 
ブラ リー 番号 を 表示 し ます 。 シ ー ン を スト ア す る と き 、 
最後 に リコ ー ル また は スト ア さ れ た アウ ト プ ッ ト パ ッ 
チ の ライ ブラ リー 番号 が スト ア す る シー ン に 自動 的 に 

リン ク さ れ ま す 。 シ ー ン を リコ ー ル する と き 、 こ の ライ 

ブラ リー 番号 が 連動 し てこ リ コー ル さ れ ま す 。 パ ラメ ー 

ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 ラ イブ ラリ ー 番 号 を 

直接 変更 する こと も 可能 で す 。 


シー ン の オー ト ア ッ プ デー ト 機 能 
に つい て 


SETUP 画面 の PREFER 1 ペー ジ ( っ P.109) に ある 
Scene MEM Auto Update チェ ッ ク ボ ックス を オン に 設 
定 す る と 、 シ ー ン ご と に 用 意 さ れ て いる “シャ ドー メモ リー" 
と 呼ば れる メモ リー 領域 に に 、 パ ラメ ー タ ー の 変更 内 容 が 自動 
的 に スト ア さ れる よう に な り ま す 。 こ れ を “オート アッ プ 
デー ト 機 能 ' と いい ます 。 

オー ト ア ッ プ デー ト 機 能 を 有効 に する と 、 シ ー ン を リコ ー ル 
し た 後 の パ ラメ ー タ ー の 変更 内 容 が 、 そ の シー ン の シャ ドー 
メモ リー に スト ア さ れ ま す 。 こ の 状態 で シー ン の リコ ー ル 操 
作 を 繰り 返す と 、 オ リ ジ ナ ル の シー ン と シャ ドー メモ リー の 
エディ ッ ト し た シー ン が 交互 に リコ ー ル され ます 。 

この た め 、 同 じ シ ー ン を リコ ー ル し て オリ ジ ナ ル の 状態 に 戻 
し た 後 で も 、 シ ャ ドー メモ リー を リコ ー ル する こと で 、 も う 
一 度 パ ラメ ー タ ー を 変更 し た 後 の 状 態 に 戻す こと が で きま 
す 。 

オリ ジ ナ ル ま た は シャ ドー メモ リー の どちら が リコ ー ル さ 
れ て いる が は 、 画 面 上 部 の "EDIT" の 表示 / 非 表示 で 確認 で 
きま す 。 


020 の シッ 


ディ スプ レイ 


102 Ms scene eum) シャ ドー メモ リー 
O2 5.7 ышы 


エディ ッ ト イ ンジ ケー ター 


シャ ドー メモ リー が リコ ー ル が され て いる と き に スト ア 操 
作 を 行なえ ば 、 パ ラメ ー タ ー 変 更 後 の 内 容 が スト ア さ れ ま す 
(オリ ジ ナ ル と シャ ドー メモ リー の 内 容 が 一 致し ます )。 
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フェ ー ド タイ ム を 設定 する 


シー ン を リコ ー ル し た と き に 、 各 チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー( ま 
た は レベ ルコ ン トロール) が 新しい 位置 に 到達 する まで の 時 
間 を 設定 で きま す 。 こ の パラ メー ター を “フェ ー ド タイ ム "と 
呼び 、 チ ャ ン ネ ル ご と に 00.0 #p— 30.0 秒 (0.1 秒 単位 ) の 
範囲 で 設定 で きま す 。 フ ェ ー ド タイ ム の 設定 は 、 シ ー ン ご と に 
設定 し た りす べ て の シー ン に 共通 で 設定 し た り で きま す 。 


イン ブッ トチ ャ ン ネ ル の フェ ー ド タイ 
ム を 設定 する 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 32、ST IN チャ ン ネ ル 1 ~ 4 
の フェ ー ド タイ ム の 設定 を 行なう に は 、DISPLAY 
ACCESS セク ショ ン の [SCENE] キ ー を 繰り 返し 押し て 

SCENE 画面 の IN FADE ペー ジ を 表示 させ ます 。 各 チャ ン 
ネル の フィ ー ル ド に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー 


ル ま た は [INC]/[DEC] キ ー を 使っ て フェ ー ド タイ ム が 調 
節 で きま す 。 


SCENE O Initial Data 
5H1-CH1 [EDIT] 


МРОТ FADE TIME; 


g|sri! STI2 STIS STI4 
— mum (O 0) (の 


E 


i 6 í ? | 8 
100.0: 00.0 i 00.0 
9 i 11 i 11 | | 14 | 15 | 16 
INPUT | 88.8 | 00.0 | 00.0 | i 88.8 | 08.0 | 80.0 
i 18 | 19 | x i 22 i 23 i 24 
.@©@@.й`@@.й: .8i88.8 $ а.а | 00.0 


1i 2 i 3! 
a.a] 00.0 | 00.0 


i se i 31 ! 32 
i 00.0 : 09.0 : 00.0 


(D Global Fade Time チェ ッ ク ボ ックス 
この チェ ッ ク ボ ックス を オン に する こと 、 現 在 の フェ ー ド 
タイ ム の 設定 で シー ン が リコ ー ル され ます (リコ ー ル し 
た シー ン の フェ ー ド タイ ム は 、 一 時 的 に 無効 に な り ま 
す )。 こ の 設定 は OUT FADE ペー ジ と 共通 で す 。 


(2) ALL INPUT CLEAR ボタ ン 
表示 され て いる すべ て の チャ ン ネ ル の 設定 を すべ て 
00.0 秒 に リセ ッ ト し ます 。 


@ INPUT CH1 ~ 32/ST IN1 ~ 4 フィ ー ル ド 
各 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の フェ ー ド タイ ム を 00.0 ~ 
30.0 秒 の 範囲 で 設定 し ます 。 ペ ア に 設定 され た チャ ン 
ネル の 片方 の 値 を 変更 する と 、 も う 一 方 も それ に 連動 し 
ます 。 


アウ トブ プッ トチ ャ ン ネ ル の フェ ー ド タ 
イム を 設定 する 


アウ トブ プッ トチ ャ ン ネ ル ( ス テレ オア ウト 、 バ ス ア ウト ~ 
8、AUX アウ ト 1 一 8) の フェ ー ド タイ ム を 設定 する に は 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [SCENE] キ ー を 繰り 返 
し 押し て SCENE 画面 の OUT FADE ペー ジ を 表示 させ ま 
す 。 


基本 的 な 操作 方 法 は IN FADE ペー ジ と 同じ で す 。 


SCENE Initial Data 815711 STI2 STI3 5114 
cHd-CH4 O Ei amO O O Q 


OUTPUT FADE TIME; 
О Global Fade Time 


ALL CLEAR 


OUECENN NEU SM LN BS ии EE 
[sec] |00.0; 00.0: 00.0} 00.0: 00.0 i 00.0; 00.0 00.0 


AUX 4 P SOP 8 3 > 8 
o [sec] | 88.8 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 00.0 

NPUT| Ri Bi Ci Di EE F Í G i H 
On „а gg.9 | 80.0 00.0 | 08.0 | 00.0 @@.0 ой.й 


i SCENE JA IH FADE Д 


Б ВСІ SAFE fil 


(① BUS 1 ~ 8 フィ ー ル ド 
バス アウ ト 1 ~ 8 の フェ ー ド タイ ム を 000 ~ 30.0 
秒 の 範囲 で 設定 し ます 。 


(2) AUX1 ~ 8 フィ ー ル ド 
AUX アウ ト 1 ~ 8 の フェ ー ド タイ ム を 設定 し ます 。 


(8) STEREO フィ ー ル ド 
ステ レオ アウ ト の フェ ー ド タイ ム を 設定 し ます 。 


(Q INPUT MASTER A — H フィ ー ル ド 
イン プッ ト フ ェ ー ダ ー グ ルー プ マ スタ ーA 一 日 の 
フェ ー ド タイ ム を 設定 し ます 。 


(5) OUTPUT MASTER 9 ~ T フィ ー ル ド 
アウ ト プ ッ ト フ ェ ー ダ ー グ ルー プ マ スタ ーQ~T の 
フェ ー ド タイ ム を 設定 し ます 。 


ヒン ト : 特定 チャ ン ネ ル の 設定 値 に カー ソル が ある と き 
[ENTER] キー を 素早 く 2 回 押す と 、 そ の チャ ン ネ ル の 設 
定 値 表示 され て いる すべ て の チャ ン ネ ル に コピ ー す る 
た め の ポ ッ プ アッ プ ウ ィ ン ド ウ が 表示 され ます 。 


ヒン ト : 

・ フェ ー ド を 実行 中 に 特定 の フェ ー ダ ー を 操作 する と 、 そ 
の フェ ー ダ ー だ け フ ェ ー ド タイ ム の 設定 が 一 時 的 に 無 
効 に な り ま す 。 

・ 特定 チ ャ ン ネ ル の 設定 値 に カー ソル が ある と き 
[ENTER] キー を 素早 く 2 回 押す と 、 そ の チャ ン ネ ル の 
設定 値 を すべ て の イン プッ トチ ャ ン ネ ル に コピ ー す る 
た め の ポ ッ プ アッ プ ウ ィ ン ド ウ が 表示 され ます 。 設 定 値 
を 一 括 し て 設定 し た いと き に 便利 で す 。 
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リコ ー ル セー フ 機 能 を 使う 


シー ン を リコ ー ル する と き に 、 特 定 チ ャ ン ネ ル の 特定 パラ 
メー ター だ け を リコ ー ル 対象 か ら 除 外 で きま す ( リ コー ル 
セー フ 機 能 )。 リ コー ル セ ー フ 機能 の 設定 は 、 シ ー ン ご と に 設 
定 し た りす べ て の シー ン に 共通 で 設定 し た り で きま す 。 

リコ ー ル セー フ の 設定 を 行なう に は 、DISPLAY ACCESS 
セク ショ ン の [SCENE] キ ー を 繰り 返し 押し て 、SCENE 画 
面 の RCL SAFE ペー ジ を 表示 させ ます 。 


ISEENE Initial Data PT STI2 STI3 STI4 
dps (9 (9 (9 Q 


L] Global Recall Safe 


ーー GROUP MASTER— 
ЇН FRDER] | IH HUTE 
OUT FADER| [007 MUTE 
OTHERS 


| LEFfEeT ] 


ALL i 
FADER i 


In 


Al 


2 


[1] [2] [5] [3] 


COMP 


GATE ーーーーーー BU テーーーーーーー 
[1] [2] [5] [+] [5] [5] [7] [8] 


L 


ーーーーー ョ ux ニーーーーー | 
ox on] | [3] [2] [5] [+] [s] [e] [2] [3] : 


pa) 


Ша 


x] 


DELAY —STEREO- 
ROUTING STEREO i 
H IN FADE J OUT FADE Д 


(D Global Recall Safe チェ ッ ク ボ ックス 
この チェ ッ ク ボ ックス を オン に する と 、 シ ー ン ご と に 保 
存 さ れ て いる リコ ー ル セー フ の 設定 が 無効 と な り 、 現 在 
の 設定 を その まま 利用 し ます 。 


(2) SAFE フィ ー ル ド 
リコ ー ル セー フ 機 能 の 有効 / 無効 を 切り 替え ます 。 


(3) MODE フィ ー ル ド 

リコ ー ル セー フ を 行なう パラ メー ター を 次 の ボタ ン を 
使っ て 選択 し ます 。 そ れ ぞ れ の ボタ ン が 対応 する パラ 
メー ター は 、 次 の と お り で す 。 


s ALLRI Aereas すべ て の パラ メー ター 

・ FADER ボタ ン ........... チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー( ま た 
は レベ ルコ ント ロー ル ) 

* ON ボタ ン Loss チャ ン ネ ル の オン / オフ 

・ РАМЖ22................... チャ ン ネ ル の パン 、 ス テレ オア 
ウト の バラ ンス 

“EE ボタン kk チャ ン ネ ル の EQ 

・ COMP Ж 727............... チャ ン ネ ル の コン プレ ッ サ ー 

・ GATE ボタ ン ............ チャ ン ネ ル の ゲー ト 

・ AUX ボタ ン チャ ン ネ ル の AUX セン ドレ ベ 
ル 、 プ リ / ポス ト 

・ AUX ON ボタ ン .… ぼ …… AUX セン ド の オン / オフ 

・ DELAY ボタ ン ……… チャ ン ネ ル の ディ レイ 

・ ROUTING ボタ ン .… チャ ン ネ ル の ルー ティ ング 


ヒン ト : ALL ボタ ン を オン に する と 、MODE フィ ー ル 
ド の 他 の ボタ ン は 自動 的 に 解除 され ます 。 


(4) RECALL SAFE CHANNEL 7 フィ ー ル ド 
リコール セー フ の 対象 を 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル 1 — 
32、ST IN チャ ン ネ ル 1 ~ 4、 バ ス ア ウト 1 一 8、 
AUX アウ ト 1 8 ステ レオ アウ ト 、 内 蔵 エ フェ クト 、 
USER DEFINED リモ ー ト レイ ヤー、 プ ラグ イン エフ ェ 
クト の 中 か ら 選 択 し ます 。 ボ タン を オン に し た チャ ン ネ 
Jb / 機能 の リコ ー ル セー フ 機 能 が 有効 に な り ま す 。 


シー ン を 並べ 替え る 


シー ン メ モリ ー に ストア され て いる シー ン を 、 別 の ナン バー 
へ と 移動 させ ます 。 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [SCENE] キー 
を 繰り 返し 押し て 、SCENE 画面 の SORT ペー ジ を 
表示 させ ます 。 


SCENE E; EXTRA MIR STI1 5]|12 STI3 STI4 
гіа сн О |) exar (9 (|) СУ G] 


[SCENE MEMORY S ЕТ) 
SOURCE DESTINATION 


1 


.2ND МІХ 
・VOCHL OFF 
` INTRO MIX 


B PASTE SRC H PASTE DS 


О. 画面 左側 の SOURCE U リス ト (①) に カー ソル を 移 
動 し 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ま た は [INC]/[DEC] 
キー を 使っ て 移動 させ た い シ ー ン を 選択 し ます 。 


З. 画面 右側 の DESTINATION(②) に カー ソル を 合わ 
せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ま た は [INC]/[DEC] キ ー 
を 使っ て 移動 先 と な る シー ン ナ ン バ ー を 選択 し ま 
す 。 


Д. 移動 を 実行 する に は [ENTER] キ ー を 押し ます 。 
移動 が 実行 され る と 、 そ れ に 伴っ て 他 の シー ン ナ ン バ ー 
も 変化 し ます 。 
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シー ン の コピ ビー& ペー スト ( グ 
ロー バル ペー スト ) 


` NU i 


在 の シー ン の 任意 の チャ ン ネ ル 、 任 意 の パラ メー ター の 設 
を 別 の シー ン ( 和 複数 選択 可 ) に コピ ー& ペ ー ス ト で きま す 。 


在 の シー ン の 変更 内 容 を スト ア さ れ て いる 別 の シー ン に 


1 


も 一 


括 し て 反映 させ た いと き に 便利 で す 。 


. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [SCENE] キー 
を 何 度 か 押し て 、PASTE SRC ペー ジ を 表示 させ ま 


す 。 
SCENE EXTRA МІХ STI1 STI2 5113 STI4 
E E: E 05 (9 Q (9 


-GLOBAL PASTE SOURCE CH SELECT; 


の 


i АСС CLEAR 
ия ET 
[pur rr 


кы Гитт 


DELAY -—STEREO- 


ROUTING| 
[IX — SORT A PASTE sec JE PHSTE DS 


2. カー ソル キー、[SEL] キ ー、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル の 


いずれ か を 使用 し て チャ ン ネ ル を 選択 し 、[ENTER] 
キー また は [INC]/[DEC] キ ー で コピ ー す る チャ ン 
ネル を 選択 し ます 。 

コピ ー の 対象 と な つっ た チャ ン ネ ル の 番号 が 反転 表示 さ 
れ ま す 。 

各 チ ャ ン ネ ル と 同様 に 、 各 グル ー プ マス ター、 内 蔵 工 
フェ クト 、USER DEFINED リモ ー ト レイ ヤー も コピ 
の 対象 に 選択 で きま す 。 


З. カー ソル キー また は パラ メー ター ホイ ー ル で コピ ー 


する パラ メー ター を 選択 し 、[ENTER] キ ー を 押し ま 
す 。 


Д. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [SCENE] キー 


を 押し て 、PASTE DST ペー ジ を 表示 させ ます 。 


SCENE EXTRR MIX STI1 STI2 STI3 STI4 
сейн (OD mum © © © 


-GLOBAL EE DESTINATION SCENE] 


5. バ パラ メー ター ホイ ー ル また は [INC]/[DEC] キ ー で 


ペー スト 先 に な る シー ン を 選択 し ます 。 

FROM と TO の 間 の シー ン が ペー スト 先 と な り ま す 。 
一 度 に ペー スト で きる シー ン は 最大 10 シー ン ま で で 
す 。 


ー ソ ルキ ー で PASTE ボタ ン を 選択 し 、 
[ENTER] キ ー で ペー スト を 実行 し ます 。 
プロ テク ト さ れ た シー ン に は ペー ス ト で きま せん 。 
ペー スト する 前 の 状態 に 戻し た い 場 合 は 、UNDO ボタ 
ン を 選択 し て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 た だ し 、 ペ ー ス 
ト 実行 後に シー ン の スト ア 、 ク リア 、 ソ ー ト 、MIDI バル 
クダ ンプ で シー ン デ ー タ を 受信 する な どの 操作 で シー 


ン メ モリ ー を 変更 する と 、 ア ンド ゥ 操作 は で き な く な り 
ます 。 ま た 、 電 源 を 一 度 切っ た 場合 も アン ドゥ で き な く 
な り ま す 。 
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= 3% mw 

ライ フラ リー 

この 章 で は 、01V96i に 搭載 され て いる 各種 の ライ ブラ 
リー に つい て 説明 し ます 。 


ライ ブラ リー に つい て 


01 


V96i に は 、 チ ャ ン ネ ル 、 エ フェ クト 、 イ ンプ ッ ト パ ッ チ 、 


アウ トブ ッ ト パ ッ チ な どの 設定 内 容 を 個別 に スト ア / U 


コー ル で きる 7 種類 の ライ ブラ リー が 用 意 さ れ て いま す 。 


スト ア さ れ た 設定 内 容 は 、 ラ イブ ラリ ー か ら リ コー ル す る こ 
と で 、 い つ で も 元 の 状態 に 戻せ ます 。 


01 


V96i で 利用 可能 な ライ ブラ リー は 次 の と お り で す 。 
チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ー 

イン プッ ト パ ッ チラ イブ ラリ ー 

アウ ト プ ッ ト パ ッ チラ イブ ラリ ー 

エフ ェクト ライ ブラ リー 

ゲー トラ イブ ラリ ー 

コン プレ ッ サ ー ラ イブ ラリ ー 

EQ ライ ブラ リー 


ヒ 


ント : 


・ ラ イブ ラリ ー に スト ア し た 設定 内 容 は 、 付 属 の ソフ ト 


ウェ ア Studio Manager を 使っ て コン ピュ ー タ ー の 
ハー ド デ ィ スク 上 に 保存 で きま す 。 重 要 な デー タ は 、 必 
ず バ ッ ク ア ッ プ を 取る こと を 強く お 薦め し ます 。 


・ MIDI バル クダ ンプ (っ P.107) を 利用 し て 、MIDI ファ イ 


ラー な どの 外部 機器 に バッ クア ッ プ する こと も 可能 で す 。 


> 


ライ ブラ リー の 操作 方 法 は 、 ど の ライ ブラ リー で も ほぼ 共通 


イブ ラリ ー の 基本 操作 


W 


し て いま す 。 


1. 


©) 


(&) © G> 


パネ ル 上 の キー を 使っ て 、 操 作 し た い ラ イブ ラリ ー 
を 表示 させ ます 。 

ライ ブラ リー ペー ジ を 呼び 出す 操作 は 、 ラ イブ ラリ ー ご 
と に 異な り ま す 。 目 的 の ライ ブラ リー ペー ジ を 表示 させ 
る 方 法 は 、 こ の 章 後半 の 各 需 を ご 参照 くだ さい 。 

次 の 図 は 、 イ ンプ ッ ト パ ッ チ ライ ブラ リー を 呼び 出し た 
場 を 例 に 説明 し ます 。 


PHTCH Initial Data 8/5111 5112 STI3 5114 
СНІ СНІ 0 の の の の め 


INPUT PATCH LIBRARY] 
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ペー ジ 中 央 に は 、 ラ イブ ラリ ー に 記憶 され て いる 設定 内 
容 が リス ト 表 示さ れ ま す 。 表 示さ れ て いる 設定 の うち 、 
空 の も の は タイ トル 欄 に "No Data!" と 表示 され ます 。 
また 、 名 前 の 横 に 賠 の アイ コン が 表示 され て いる も の 
は 読み 出し 専用 の プリ セッ ト で す 。 こ の 設定 に 対し て 
は 、 ス ト ア 、 削 除 、 名 前 の 変更 は 行なえ ませ ん 。 
また 、 ナ ン バ ー 0" “U' は 読み 出し 専用 で す 。“0" は パラ 
メー ター を 初期 設定 値 に 戻す と き に リコ ー ル し ます 。 ま 
fc. "U' は 直前 に 行なっ た リコ ー ル / スト ア 操 作 を 取り 
肖 し て 、 以 前 の 状態 に 戻す と き に リコ ー ル し ます 。 


NA 


2. / パラ メー ター ホイ ー ル また は [INC]/[DEC] キ ー を 
使っ て 、 操 作 対 象 と な る 設定 を 選択 し ます 。 
選択 され て いる 設定 は 、 点 線 の 枠 で 囲ま れ ま す 。 


З. 次 の ボタ ン の 中 か ら 実行 し た い 機 能 に 相当 する も の 
に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押し ます 。 


(D TITLE EDIT ボタ ン 
選択 し た 設定 の 名 前 を 変更 する TITLE EDIT ポッ プ 
アッ プ ウ ィ ン ド ウ を 表示 させ ます 。 ポ ッ プ アッ プ ウ ィ ン 
ドウ 内 の OK ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] 
キー を 押す と 、 名 前 を 確定 し ます 。 文 字 の 入力 方 法 に つ 
いて は 、 取 扱 説明 書 ( 冊 子 ) の [TITLE EDIT ウィ ンド ウ ] 
を ご 参照 くだ さい 。 


(2 RECALL ボタ ン 

選択 し た 設定 内 容 を リコ ー ル し ます 。DIO/SETUP 画 
10) PREFER 1 ペー ジ で Recall Confirmation (1) 
コー ル 確 認 ) が オン の と き は 、 リ コー ル す る 前 に 確認 用 
の ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ が 表示 され ます 。 


(3) STORE ボ タン 

選択 し た 設定 を スト ア し ます 。 ス ト ア 時 に は TITLE 
EDIT ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ を 使っ て 設定 内 容 に 名 前 
を 付け られ ます 。 
DIO/SETUP 画面 の PREFER 1 ペー ジ で Store 
Confirmation( ス ト ア 確認 ) を オフ に する と 、TITLE 
EDIT ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ を 表示 させ ず に 直接 スト 
ア が 行なえ ます 。 こ の 場合 は "New Data” と いう 名 前 が 
自動 的 に 付け られ ます 。 


(④ CLEAR ボタ ン 
選択 し た 設定 内 容 を リス ト か ら 削 除 し ます 。 [ENTER] 
キー を 押し た 直後 は 、 削 除 を 確認 する ポッ プア ッ プ ウ 
ンド ウ が 表示 され ます 。 ポ ッ プ アッ プ ウ ィ ン ド ウ 内 の 
YES ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キ ー を } 
すこ と 、 削 除 が 実行 され ます 。 


ノー ト : すでに 記録 され て いる ナン バー を 選ん だ 場 
合 、 以 前 の 設定 内 容 は 失わ れ ま す 。 誤 っ て 必要 な 設定 
を 消去 し な いよ う ご 注意 くだ さい 。 
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音 種 ライ ブラ リー を 使う 


チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ー 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 、 ア ウト プッ トチ ャ ン ネ ル の パラ メー 
ター 設定 を スト ア / リコ ー ル する ライ ブラ リー で す 。 プ リ 
セッ トラ イブ ラリ ー メ 2 ら と 読み 書き 可能 な ライ ブラ 

リー メ 127 が 利用 で きま す 。 

チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ー か ら リ コー ル で きる の は 、 現 在 選択 
され て いる チャ ン ネ ル と 同じ 種類 の ライ ブラ リー に 限ら れ 
ます 。 た と えば 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル 1 ~ Зо の 設定 内 容 
は 、ST IN チャ ン ネ ル 1 ~ 4、 バ ス ア ウト 1 ~ 8、AUX ババ 
ス ア ウト 1 8、 ス テレ オア ウト へ は リコ ー ル で きま せん 
(例外 と し て 、 ナ ン バ ー0 と 1 の プリ セッ ト は 、 ど の チャ ン 
ネル で も リコ ー ル で きま す ) 。 

チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ー を 利用 する に は 、 次 の 操作 を 行ない 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [VIEW] キ ー を 
繰り 返し 押し て VIEW 画面 の LIBRARY ペー ジ を 
表示 し ます 。 


UIEII Initilal Data @|5Т11 STI2 STI3 SII4 
siis m maa G) %) (|0 


.CHRHHE|. LIBRARY: CH1 
SEL! CH CURRENT CONF I GURRT I ON UER 
SURROUND MODE AUX CONF IG 0 


1-2: MONOxZ 
3-4: МОМОх2 
5-6: MONOxZ 
7-8: MONOxZ 


[ STEREO 1 


LIBRRRY TITLE 


(D SEL CH フィ ー ル ド 
現在 選択 され て いる チャ ン ネ ル を 表示 し ます 。 


(2) CURRENT CONFIGURATION フィ ー ル ド 
イン プッ トチ ャ ン ネ ル 1 ~ 32、ST IN チャ ン ネ ル 1 ~ 
4 が 選択 され て いる 場合 、 そ の サラ ウン ドモ ー ド と 
AUX の 設定 情報 を 表示 し ます 。 


(9 メー ター 表示 
選択 され て いる チャ ン ネ ル と ペア に 設定 可能 な チャ ン 
ネル の レベ ル が 表示 され ます 。 


(4) STORED FROM フィ ー ル ド 
リス ト 内 で 選ば れ て いる ライ ブラ リー の スト ア 元 の 
チャ ン ネ ル を 表示 し ます 。 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル 1 ~ 
32、ST IN チャ ン ネ ル 1 ~ 4 の 設定 を スト ア し た ライ 
ブラ リー が 選ば れ て いる と き は 、 こ の フィ ー ル ド の 下 
に 、 ス ト ア 元 の チャ ン ネ ル の サラ ウン ドモ ー ド や AUX 
バス の ペア 情報 が 表示 され ます 。 


ど .LAYER セク ショ ン の キー を 使っ て 、 ス ト ア / U 
コー ル し た いい チャンネル が 含ま れる レイ ヤー を 呼び 
出し 、[SEL] キ ー を 使っ て チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
設定 の スト ア や リコ ー ル 方 法 に つい て は 、P.74 の 「 ラ イ 
ブラ リー の 基本 操作 ] を ご 参照 くだ さい 。 
スト ア 元 と リコ ー ル 先 で チャ ン ネ ル の 種類 が 一 致し な 
い 場 合 は 、 マー ク と “CONFLICT と いう 文字 が 
STORED FROM フィ ー ル ド に 表示 され ます 。 こ れ は 、 
リコ ー ル で き な い チャ ン ネ ル の 設定 を 選ん で いる こと 
を 表し ます 。 
スト ア 元 と リコ ー ル 先 で 、 サ ラウ ンド モー ド や AUX ペ 
ア の 設定 な ど チ ャ ン ネ ル パ ラ メー ター 以外 の 要素 が 異 
な る 場合 も 、"CONFLICT" と 表示 され ます 。 た だ し この 
場合 は 、 チ ャ ン ネ ル の 種類 さえ 一 致し て いれ ば リコ ー ル 
で きま す ( 一 致し な い 要 素 は 、 リ コー ル 先 の も の が 優先 
され ます ) 。 
チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ー に は 、 次 の プリ セッ ト が 用 意 さ 
れ て いま す 。 


No. プリ セッ ト 名 内 容 
パラ メー ター すべ て を 初期 状態 に 
О |Heset( 一 co dB) | 戻し し 、 チ ャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー の 
設定 値 を 一 oo dB に 設定 し ます 。 
パラ メー ター を 初期 状態 に 戻し 、 
1 Reset(OdB) フェ ー ダ ー の 設定 値 を ノミ ナル レ 
ベル (OdB) に 設定 し ます 。 


イン ブッ トバ パッ チラ イブ ラリ ー 


イン プッ ト パ ッ チ の 設定 を 一 括 し て スト ア / リコ ー ル する 
ライ ブラ リー で す 。 プ リセ ッ ト ラ イブ ラリ ー メ 1 と 読み 書き 
可能 な ライ ブラ リーx32 が 利用 で きま す 。 

イン プッ ト パ ッ チラ イブ ラリ ー を 利用 する に は 、DISPLAY 
ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー を 繰り 返し 押し て 、 
PATCH 画面 の IN LIB ペー ジ を 表示 させ ます 。 ス ト ア や リ 
コー ル 方 法 に つい て は 、P.74 の 「 ラ イブ ラリ ー の 基本 操作 」 
を ご 参照 くだ さい 。 


PHTCH Initial Data #111 STI2 STI3 STI4 
EH1-CH1 Sk 


=N 


N CO Ф Cn Cry —J CO «D Со 


イン プッ ト パ ッ チラ イブ ラリ ー に プリ セッ ト さ れ て いる 
パッ チ 内 容 ( ナ ン バ ー0) は 、 次 の と お り で す 。 


イン イッ トチ ャ ン ネ ル | INPUT в т ~ 16 
イン ブッ トチ ャ ン ネ ル 
17—24 

イン プッ トチ ャ ン ネ ル |, : u 
ded スロ ッ ト の 入力 チャ ン ネル 1 ~8 

ST IN チャ ン ネル | 内蔵 エフ ェクト 14 の アウ トブ ッ ト 
1-4 1⁄2 


ADAT IN 端子 の 入力 チャ ン ネ ル 1 ~ 8 
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ー 和 と と ル と 


76 ライ ブラ リー 


アウ トブ プッ トバ パッ チラ イブ ラリ ー 


アウ トブ プッ ト パ ッ チ の 設定 を 一 括 し て スト ア / リコ ー ル す 


エフ ェクト ライ ブラ リー 
内 蔵 エ フェ クト プロ セッ サー1 ~4 で 利用 する エフ ェクト 


る ライ ブラ リー で す 。 プ リセ ッ ト ラ イブ ラリ ー メ ※ 1 と 読み 書 
き 可 能 な ライ ブラ リー メ x32 が 利用 で きま す 。 

アウ ト プ ッ ト パ ッ チラ イブ ラリ ー を 利用 する に は 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [PATCH] キ ー を 繰り 返 
し 押し て 、PATCH 画面 の OUT LIB ペー ジ を 表示 させ ま 


スト ア や リコ ー ル 方 法 に つい て は P.74 の 「 ラ イブ ラリ ー の 
基本 操作 ] を ご 参照 くだ さい 。 


PATCH Initial Data BEL STI2 STI3 STI4 
cii eur |U の の の の 


-OUTPUT PATCH LIBRARY: 
LIBRARY TITLE 


< 
— М CO p> Сл C —J CO «D Co — МӘ 


アウ トブ プッ ト パ ッ チラ イブ ラリ ー に プリ セッ ト さ れ て いる 
パッ チ 内 容 ( ナ ン バ ー0) は 、 次 の と お り で す 。 


スロ ッ ト の 出力 チャ ン ネ ル 1 ~ 8 バス アウ ト 1 一 8 


スロ ッ ト の 出力 チャ ン ネ ル 9 ~ 16 JURE Ub 8 


ADAT OUT 端子 の 出力 チャ ン ネ ル 1 ~8 | バス アウ ト 1 一 8 


OMNI OUT 端子 1~ 4 AUX ア ウト 1ー4 


プロ グラ ム を スト ア / リコ ー ル する ライ ブラ リー で す 。 プ リ 
セッ ト プ ロ グラ ム x56 (Add-On Effects 含 お )、 読 み 書き 
可能 な プロ グラ ム X728 が 利用 で きま す 。 


ノー ト : 原則 と し て エフ ェクト ライ ブラ リー は 、 内 蔵 エ 
フェ クト 1 4 に 共通 で す 。 た だ し 、 エ フェ クト タイ プ 19 
“HQ PITCH” と エフ ェクト タイ プ Z 42“ FREEZE" を リコ ー 
ル で きる の は 、 内 蔵 エ フェ クト 1/2 に 限ら ちら れ ま す 。 


ライ ブラ リー へ の スト ア / リコ ー ル は 、 内 蔵 エ フェ クト ご と 
に 用 意 さ れ た ペー ジ を 使っ て 行ない ます 。 

エフ ェクト ライ ブラ リー を 利用 する に は 、DISPLAY 
ACCESS セク ショ ン の [EFFECT] キ ー を 繰り 返し 押し て 、 
設定 を リコ ー ル / スト ア し た い 内 蔵 エ フェ クト の ライ ブラ 
リー ペー ジ を 表示 させ ます 。 各 エフ ェクト に 対応 する ライ ブ 
ラリ ー は 次 の と お り で す 。 


・ 内 蔵 エ フェ クト 1 の ライ ブラ リー .……FX1 LIB ペー ジ 

・ 内 蔵 エ フェ クト ら の ライ ブラ リー…FX2 LIB ペー ジ 

・ 内 蔵 エ フェ クト 3 の ライ ブラ リー .……FX3 LIB ペー ジ 

・ 内 蔵 エ フェ クト 4 の ライ ブラ リー .……FX4 LIB ペー ジ 
@ 


EFFECT Ir| ti |Dat 
CHI-CHI OO la l ШП Ежа rx | (2) 


EFFECT МАМЕ 


Reverb Hall 


TYPE 


LIBRARY TITLE 


6.Gate Reverb 
5.Earls Ref. 

4. Reverb Plate 
3.Reuerb Stage 


TITLE 
EDIT 
, 2.Heuerb Boom 


EFFECT ТҮРЕ 


REUERB HRLL 


[1 1N7zOUT) 


(D EFFECT NAME フィ ー ル ド 
在 内 蔵 エ フェ クト で 選ば れ て いる エフ ェクト プロ グ 
ラム の 名 前 で す 。 


(2 TYPE フィ ー ル ド 

見 在 内 蔵 工 フェ クト で 利用 し て いる プロ グラ ム の エ 
フェ クト タイ プ で す 。TYPE フィ ー ル ド の 下 に は 、 利 用 
し て いる エフ ェクト の 入出 力 の チャ ン ネ ル 数 が 表示 さ 
れ ま す 。 


③ ボタ ン 
この ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押す 
と 、 エ フェ クト パラ メー ター の 調節 を 行なう EFFECT 
画面 の FX1 EDIT/FX2 EDIT/FX3 EDIT/FX4 EDIT 
ペー ジ に 移動 し ます 。 


@ ボタ ン 
この ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押す 
と 、 エ フェ クト 1 ~ 4 の 入出 力 信号 を 割り 当て る IN 
PATCH 画面 の EFFECT ペー ジ に 移動 し ます 。 
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(⑤) メー ター 表示 フェ クト ライ ブラ リー の スト ア や リコ ー ル 方 法 に つい て 
内 蔵 エ フェ クト の 入出 力 レベ ル を 表示 し ます 。IN ボタ は 、P.74 の 「 ラ イブ ラリ ー の 基本 操作 」 を ご 参照 くだ さい 。 
ン ( 入 力 レベ ル )/OUT ボタ ン ( 出 カレ ベル ) を 使っ て 、 表 
示す る 信号 を 選択 し ます 。 フェ クト ライ ブラ リー に プリ セッ ト さ れ て いる エフ ェ ク 


ト プ ロ グラ ム の 内 容 は 、 次 の と お り で す 。 


リバ ー ブ 
No. プリ セッ ト 名 タイ プ エフ ェクト の 効果 
1 | Reverb Hall REVERB HALL コン サー ト ホ ー ル を シミ ュ レ ー ト し た ゲー ト の か か っ た リバ ー ブ で す 。 
2 | Reverb Room REVERB ROO 部 屋 で の 響き を シミ ュ レ ー ト し た リバ ー ブ で す 。 
3 | Reverb Stage REVERB STAGE ボー カル 用 を 意識 し た ゲー ト の か か っ た リバ ー ブ で す 。 
4 |Reverb Plate REVERB PLATE プレ ー ト ー を シミ ュ レ ー ト し た ゲー ト の か か っ た リバ ー ブ で す 。 
5 | Early Ref. EARLY REF. 残響 も 初期 反射 音 (ER) の み を 取り 出し た エフ ェクト で す 。 
6 | Gate Reverb GATE REVERB ゲー トリ バー ブ の 初期 反射 音 で す 。 
7 | Reverse Gate REVERSE GATE 逆 回 転 さ せ た ゲ ー ト リバ ー ブ の 初期 反射 音 で す 。 
ディ レイ 
No. プリ セッ ト 名 タイ プ エフ ェクト の 効果 
8 | Mono Delay МОМО DELAY シン プル な モノ ディ レイ で す 。 
9 | Stereo Delay STEREO DELAY シン プル な ステ レオ ディ レイ で す 。 
10 | Mod.delay MOD.DELAY モジ ュ レ ーション 付き の シン プル な リピ ー ト ディ レイ で す 。 
11 | Delay LCR DELAY LCR 3- タッ プ ( 左 、 セ ンタ ー、 右 ) の ディ レイ で す 。 
12 | Echo ECHO ステ レオ ディ レイ に 左右 の フィ ー ド バッ ク を 交差 させ た も の で す 。 


モジ ュ レ ーション 系 エフ ェクト 


No. プリ セッ ト 名 タイ プ エフ ェクト の 効果 
3 | Chorus CHORUS тз сә А 
4 | Flange FLANGE フラ ンジ ャ ー 
5 | Symphonic SYMPHONIC コー ラス より も 複雑 で リッ チ な 変調 効果 が 得 ら れる ヤマ 八 独自 の エフ ェクト で す 。 
6 | Phaser PHASER 16 段 の 位相 シフ ト を 使っ た ステ レオ フェ イザ ー で す 。 
7 | Auto Pan AUTO PAN オー ト パ ン 
8 | Tremolo TREMOLO トレ モ 
9 | HGPitch HQ.PITCH LL mee E eg а шн ェクト ] と ら で の み 
° d 更 用 可能 
20 | Dual Pitch DUAL PITCH ステ レオ の ピッ チ シ フ ター 
2] | Hotary ROTARY タリ ー ス ピー カー の シミ ュ レ ーション で す 。 
22 | Ring Mod. RING MOD. リン グモ ジュ レー ター 
2З | Mod.Filter MOD.FILTER フィ ルター を 変調 べ させ た エフ ェクト で す 。 
ギタ ー エ フェ クト 
No. プリ セッ ト 名 タイ プ エフ ェクト の 効果 
24 | Distortion DISTORTION ディ スト ーション 
25 | Amp Simulate AMP SIMULATE ギタ ー ア ンプ を シミ ュ レ ー ト し た エフ ェクト で す 。 
ダイ ナミ ッ ク エ フェ クト 
No. プリ セッ ト 名 タイ プ エフ ェクト の 効果 
26 | Dyna.Filter DYNA.FILTER 入力 レベ ル に 応じ て 周 渡 数 の 動く フィ ルター で す 。 
27 | Dyna.Flange DYNA.FLANGE 入力 レベ ル に 応じ て ディ レイ タイ ム の 動く フラ ンジ で す 。 
28 | Dyna.Phaser DYNA.PHASER 入力 レベ ル に 応じ て フェ イズ シフ ト ポ イ ント の 動く フェ イザ ー で す 。 
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コン ビ ネ ー シ ョ ン エ フェ クト 
No.| プリ セッ ト 名 タイ プ エフ ェクト の 効果 
29 | Rev+Chorus REV+CHORUS REVERB と CHORUS を パラ レル 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
30 | Rev->Chorus REV->CHORUS REVERB と CHORUS を シリ ー ズ 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
31 | Rev+Flange REV+FLANGE REVERB と FLANGE を パラ レル 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
32 | Rev->Flange REV->FLANGE REVERB と FLANGE を シリ ー ズ 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
33 | Rev+Sympho. REV+SYMPHO. REVERB と SYMPHONIC を パラ レル 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 


34 | Rev->Symph0O. 


REV->SYMPHO. 


REVERB と SYMP 


ОМС を シリ ー ズ 接続 し た 複合 


F フ ェクト で す 。 


35 | Rev->Pan REV->PAI REVERB と AUTO PAN を シリ ー ズ 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
36 | Delay+ER. DELAY 十 ER. DELAY と EARLY REF. を パラ レル 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
37 | Delay->ER. DELAY->ER. DELAY と EARLY REF. を シリ ー ズ 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
38 | Delay+Rev DELAY 十 REV DELAY と REVERB を パラ レル 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
39 | Delay->Rev DELAY--REV DELAY と REVERB を シリ ー ズ 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
40 | Dist->Delay DIST->DELAY DISTORTION と DELAY を シリ ー ズ 接続 し た 複合 エフ ェクト で す 。 
その 他 
No. プリ セッ ト 名 タイ プ エフ ェクト の 効果 
41 | Multi.Filter MULTI.FILTER 3 バン ド の パラ レル フィ ルター で す 。(24dB/ オク ター ブ ) 
42 | Freeze FREEZE 簡易 サン プラ ー で す 。( 内 蔵 エ フェ クト 1 と ら で の み 使 用 可能 ) 
43 | Stereo Reverb ST REVERB ステ レオ リバ ー ブ で す 。 
44 | M.Band Dyna. M.BAND DYNA. 3 バンド ダイ ナミ ッ ク プ ロ セ ッ サ ー で す 。 
・ Add-On Effects 
No. プリ セッ ト 名 タイ プ エフ ェクト の 効果 


Comp276 


OMP276 


レコ ー デ ィング スタ ジオ で 定番 と し て 求め られ る アナ 
し た も の で す 。 


を エミ ュ レ ー 


グ コ ンプ レッ サー の 特性 


Comp2768 


OMP ら 76S 


Comp ら 76 O 


テレ オモ デル で す 。 


ター の 特 性 を エミ ュ レ ー 


ブ SR で 定番 と し て 1 


し た 


も と め ら れる 1970 年 代 半 ば の コン プレ ッ サ ー/ リ ミ ッ 
も の で す 。 


5 
6 
47 | Comp260 
8 
9 


C 
C 
COMP260 
C 
E 


55 | Vintage Phaser 


VNTG PHASER 


高い 


度 で 


BULTI 


ー ザ ー 


48 | Compe60S OMP260S Comp260 の ステ レオ モデ ル で す 。 
4 Equalizer60 1 QUALIZER60O 1 1970 年 代 の アナ ログ ライ ザー の 特性 を エミ ュ レ ー ト し た も の で す 。 
録音 デッキ 、 再 生 デ ッ キ の о 台 の オー プン リー ル テ ー プ レコ ー ダ ー に よっ て 生み 出 
50 | OpenDeck OPENDECK され る テー ブ ・ コ ンプ レッ ショ ン を エミ ュ レ ー ト し た マス タリ ング エフ ェクト で 
S REN X Hal ВЕСЫ 密度 で 豊か な 残 弧 の 音質 、 な め ら か な 減衰 、 原 音 を 生か す 広 が り と 奥行 さと いっ 
52 | REV-X Room REV-X ROOM き 長 を 持つ REV-X リバ ー ブ で す 。 
SGT НЕУЗ Pista PTE ホー ル タ イ プ 、 ル ー ム タイ プ 、 プ レー ト タ イ プ の 3 つが あり ます 。 
54 | Max100 AX100 dues om こし か が 製造 され て いな い ビ ン テ ー ジ エフ ェクト を 再現 し た フェ ー 
特定 の モデ ル の 再現 に こだわ る こと な く 、 求 め ら れる サウ ンド メイ キン グ を 非常 に 


で す 。 


56 | Dual Phaser 


DUAL PHASER 


1970 年 代 中 盤 に 製造 さ 


れ た ビン テー ジ エ フ ェクト を 


表現 し た フェ ー ザ ー で す 。 
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ゲー トラ イブ ラリ ー ゲー トラ イブ ラリ ー に プリ セッ ト さ れ て いる 内 容 は 次 の と 
お り で す 。 

イン プッ トチ ャ ン ネ ル の ゲー ト の 設定 を スト ア / リコ ー ル - 

する ライ ブラ リー で す 。 プ リセ ッ ト ラ イブ ラリ ー メ 4 と 読み No ды TIN Zo E AM CIN. 

書き 可能 な ライ ブラ リーx 124 が 利用 で きま す 。 ] a GATE = СА жаы 

ゲー トラ イブ ラリ ー を 利用 する に は 、 次 の 操作 を 行ない ま совае: DUCKING — — - 
=й コー ステ ィ ッ 

す 。 3 |A.Dr.BD |GATE の かー トブ リセ ウト 
X アコ ー ス ティ ックス ネ ア ド ラ 

1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DYNAMICS] 4 |A Dr. SN |GATE | 用 の ゲー ト プ リセ ッ ト 


キー を 押し 、 続 いて [F2] キ ー を 押し ます 。 
DYNAMICS 画面 の GATE LIB ペー ジ が 表示 され 


EE コン プレ ッ サ ー ラ イブ ラリ ー 

イン プッ トチ ャ ン ネ ル 、 バ ス ア ウト 1 ~ 8、AUX アウ ト 1 
DYNAMIC; Initial lata aeni sTi|2 STI3 ST |4 ~8、 ス テレ オア ウト に 用 意 さ れ て いる コン プレ ッ サ ー の 設 
тсе ОО шш Ө. f 定 を スト ア / リコ ー ル する ライ ブラ リー で す 。 プ リセ ッ ト ラ 
ШШЕН о S= =a r イブ ラリ ー x36 と 読み 書き 可能 な ライ ブラ リー メ 98 が 利 

CURRENT TYPE (Cus da 
コン プレ ッ サ ー ラ イブ ラリ ー を 利用 する に は 、 次 の 操作 を 行 
な いま す 。 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DYNAMICS] 
キー を 押し 、 続 いて [F4] キ ー を 押し ます 。 

: DYNAMICS 画面 の COMP LIB ペー ジ が 表示 され ま 

1 "dos 


DYNRMH LC: Initial lata — g|sH! SH P SHS STI 
CH1-CHI 100 piia Eum OD G 


(1) CURRENT ТҮРЕ フィ ー ル ド [СР ЫБ —— 
з М CURRENT CURVE 
現在 選択 され て いる チャ ン ネ ル の ゲー ト の タイ プ ( ゲ ー соврем! түк トー 


ト ま た は ダッ キン グ ) を 表示 し ます 。 


(2) CURRENT CURVE Z フィ ー ル ド 
選択 され て いる チャ ン ネ ル の ゲー ト の 特性 カー ブ を 表 
示し ます 。 


(3) メー ター 
選択 され て いる チャ ン ネ ル ( お よび その チャ ン ネ ル と ペ 
ア に 設定 可能 な チャ ン ネ ル ) の ゲー ト 通 週 後 の 信 号 レベ 
ル と 、 ゲ イン リダクション 量 を 表示 し ます 。 


(4) TYPE/CURVE フィ ー ル ド 
リス ト で 選択 し た ライ ブラ リー の ゲー ト の タイ プ ( ゲ ー 
ト ま た は ダッ キン グ ) と ゲー ト の 特性 カー ブ を 表示 し ま 
Fo 


LIBRARY TITLE 
„Я. Dr. BD 
.A. Dr. BD 
.ComPander( 5) 
.Compander( H) 


САТЕ EDIT X CATE СТЕ MCOMP EDIT А Соме LIBE 


(1) CURRENT ТҮРЕ フィ ー ル ド 

現在 選択 され て いる チャ ン ネ ル の コン プレ ッ サ ー の タタ 
イプ (コン プレ ッ サ ー、 エ クス パン ダー、 コ ン パ ンダ ー 

ヒン ト : ゲー ト が 搭載 され て いな い ST IN チャ ン ネ フト 、 コ ン パ ンダ ー ハ バード ) を 表示 し ます 。 


ル 1 ンー 4、AUX アウ ト 1 一 8、 バ ス ア ウト 1 一 8、 ス テ I 
レオ アウ ト を 選ん だ と き は 、 画 面 に "XXX has no (2) CURRENT CURVE フィ ー ル ド 


Gate! (ХХХ に は チャ ン ネ ル 名 が 入り ます ) "と 表示 さ 選択 され て いる チャ ン ネ ル の コン プレ ッ サ ー の 特性 
Fi — カー ブ を 表示 し ます 。 
@ メー ター 
B.LAYER セク ショ ン の キー を 使っ て 、 ス ト ア / U 選択 され て いる チャ ン ネ ル ( お よび その チャ ン ネ ル と ペ 
コー ル し た い チ ャ ン ネ ル が 含ま れる レイ ヤー を 呼び ア に 設定 可能 な チャ ン ネ ル ) の コン プレ ッ サ ー 通 過 後 の 
出し 、[SEL] キ ー を 使っ て チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 Ipse TAUR аа 
この 状態 で 選択 し た チャ ン ネ ル の 設定 を スト ア し た り 、 (④ TYPE/CURVE フィ ー ル ド 
チャ ン ネ ル に ゲー ト プ ロ グラ ム を リコ ー ル し た り で き リス ト で 選択 し た ライ ブラ リー の コン プレ ッ サ ー の タタ 
ます 。 ラ イブ ラリ ー の スト ア や リコ ー ル 方 法 に つい て イプ と コン プレ ッ サ ー の 特性 カー ブ を 表示 し ます 。 
は 、P.74 の 「 ラ イブ ラリ ー の 基本 操作 ] を ご 参照 くだ さ 
い 。 
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2.1АҮЕВ セク ショ ン の キー を 使っ て 、 ス ト ア / U サー が 搭載 され て いな い ST IN チャ ン ネ ル を 選択 し た 
コー ル し た いい チャンネル が 含ま れる レイ ヤー を 呼び 場合 は 画面 に "Stereo in has no Comp ! "と 表示 され 
出し 、[SEL] キ ー を 使っ て チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 ます 。 
この 状態 で 選択 し た チャ ン ネ ル の 設定 を スト ア し た り 、 =з 24323 = = 

コン プレ ッ サ ー ラ イブ ラリ ー に プリ セッ ト さ れ て いる 内 
チャ ン ネ ル に ブロ グラ ム を リコ ー ル し た り で きま す 。 ラ кол е да dius a 
イブ ラリ ー の 利用 方 法 に つい て は 、P.74 0 [24 22 


リー の 基本 操作 ] を ご 参照 くだ さい 。 な お 、 コ ンプ レッ 


No. プリ セッ ト 名 タイ プ 内 容 
全体 の レベ ル を 抑え た り 、 全 体 の 音 の 立ち 方 を 良く させ た り の 効果 が 得 ら れる た め 、 ミ ックス 
1 | Comp COMP ダウ ン 時 の ステ レオ アウ ト や ペア の イン プッ ト / アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル に 使用 する と 良い 
プリ セッ ト で す 。 
2 | Expand EXPAND エク スパ ンダ ー の テン プレ ー ト 的 な プリ セッ ト で す 。 
З | Compander(H) COMPAND ハー ドニ ー の テン プレ 的 な プリ セッ ト で す 。 
4 |Compander(S) COMPAND-S ソフ トニ ー の テン プレ ー ト 的 な プリ セッ ト で す 。 
5 |A. Dr. BD COMP 生 ド ラム キッ ト の ベー ス ドラ ム に 適し た プリ セッ ト で す 。 
6 |А. Ог. BD COMPAND 生 ド ラム キッ ト の ベー ス ドラ ム に 適し た ハー ドニ ー の テン プレ ー ト で す 。 
7 |А. Ог. SN COMP 生 ド ラム キッ ト の スネ アド ラム に 適し た プリ セッ ト で す 。 
8 |А. Ог. SN EXPAND 生 ド ラム キッ ト の スネ アド ラム に 適し た エク スパ ンダ ー の プリ セッ ト で す 。 
9 |А. Ог. SN COMPAND-S 生 ド ラム キッ ト の スネ アド ラム に 適し た ソフ トニ ー の コン パン ダー で す 。 
生 ド ラム の タム に 使用 する と 、 タ ム を た た いて いる と き 以 外 は 音量 を 下げ 、 マ イク か ら の 音 の 
О | A. Dr. Tom EXPAND 分 離 が 良く な り ま す 。 
生 ド ラム の シン バル の 上 方 に セッ ト し た マイ ク で 録音 し た 音 の アタ ッ ク や 空気 感 を 強調 する 
1 | A. Dr. OverTop COMPAND-S 効果 と と も に 、 シ ン バ ル 等 が 鳴っ て いな いと き に 少し 音量 を 下げ て マイ ク か ら の 音 の 分 離 を 
良く し ます 。 
2 | E. B. Finger COMP エレ キ ベ ー ス を 指弾 き し た 音 の アタ ッ ク や 音量 を 均一 化す る た め の コ ンプ レッ サー で す 。 
3 |E. B. Slap COMP uice De ラッ プ で プレ イ し た 音 の アタ ッ ク や 音量 を 均一 化す る た め の コ ンプ レッ 
4 | Syn. Bass COMP シン セ ベ ー ス の 音 の レベ ル を 揃え る と と も に 強調 する 効果 の コン プレ ッ サ ー で す 。 
5 | Piano1 CO 少し 音 を 立た せ て 音色 を 明る め に し ます 。 
: プリ セッ ト 15 の バリ エー ショ ン で 、 深 め の ス レッ ショ ルド で 全体 の レベ ル や アタ ッ ク 感 を 
Аша COMP 揃え る よう な 効果 が あり ます 。 
7 | E. Guitar COMP エレ キ ギ ター の カッ ティ ング や アル ペ ジ オ 等 バッ キン グ に 向い て いま す 。 ま た 、 音 色 や プレ イ 
р に よっ て いろ いろ と 調整 し て みる と いい で し ょ う 。 
8 | A. Guitar CO アコ ー ス ティ ッ ク ギ ター の ス トロ ー ク や アル ペ ジ オ 等 の バッ キン グ に 向い て いま す 。 
9 | Strings 1 COMP トリ ング ス に 適し て いる コン プレ ッ サ ー で す 。 
20 | Strings ら COMP プリ セッ ト 19 の バリ エー ショ ン で 、 ヴ ィ オ ラ や チェ ロ に 適し て いま す 。 
21 | strings3 COMP ZJE ト 20 の バリ エー ショ ン で 、 チ ェ ロ や コン トラ バス の よう な 音域 が 低い 楽器 に 使 
22 | BrassSection COMP 立ち 上 が り の 速い 音 、 ア タッ ク 感 の 強い 音 に 向い て いま す 。 
誠 散 し が ちな 音 を 抑え る 効果 が あり ます 。 た と えば シン セパ ッ ド の よう に 耳障り が 良い 分 、 
Ex tied ONP 色 に よっ て は 音 が 拡散 し て し まう 楽器 に 適し て いま す 。 
サン プリ ング 音源 の いろ いろ な 音色 を 生 楽 器 の 中 で 使用 し て も 迫力 や 音 の 抜け 方 で お と ら な 
24 |SamplingPerc | COMPAND-S | いよ うに し た いと き に 使用 する と 効果 的 で す 。 
25 | Sampling BD COMP Е 24 の バリ エー ショ ン で 、 サ ンプ リン グ さ れ た ベー ス ドラ ム の サウ ンド に 向い て 
26 | Sampling SN COMP еи 25 の パリ エー ショ ン で 、 サ ンプ リン グ さ れ た スネ アド ラム の サウ ンド に 向い て 
27 | Hip Comp COMPAND-S プリ セッ ト 26 の バリ エー ショ ン で 、 サ ンプ リン グ さ れ た ルー プ や フレ ー ズ に 向い て いま す 。 
28 | Solo Vocall COMP メイ ン ボ ー カ ル に 適し た コン プレ ッ サ ー で す 。 
29 | Solo Vocal ら COMP プリ セッ ト 28 の バリ エー ショ ン で す 。 
30 | Chorus COMP プリ セッ ト 28 の バリ エー ショ ン で 、 コ ー ラ ス に 向い て いま す 。 
31 | Click Erase EXPAND vnu LL ッ ク 音 は 意外 に 大 きく 、 そ れ を 除去 し た いと き に ゲー ト と 
32 | Announcer COMPAND-H アナ ウン サー が 話し て いる と き の 音 楽 の レベ ル を 抑 える ハー ド ・ ニ ー・ コ ン パ ンダ ー で す 。 
33 | Limiter 1 COMPAND-S ー リ リー ス の ソフ トニ ー・ コ ン パ ンダ ー で す 。 
34 | Limiter ら COMP ピー クス トッ プ タ イ プ の コン プレ ッ サ ー で す 。 
全体 の レベ ル を 抑え た り 、 全 体 の 音 の 立ち 方 を 良く させ た り の 効果 が 得 ら れる た め 、 ミ ックス 
35 | Total Comp1 COMP ダウ ン 時 の ステ レオ アウ ト や ペア の イン プッ ト / アウ トブ プッ トチ ャ ン ネ ル に 使用 する と 良い 
プリ セッ ト で す 。 
36 | Total Comp ら COMP プリ セッ ト 35 の バリ エー ショ ン で 、 更 に コン プレ ッ サ ー を 加え て いま す 。 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


各種 ライ ブラ リー を 使う 81 


EQ ライ ブラ リー 


イン プッ トチ ャ ン ネ ル 、 バ ス ア ウト 1 一 8、AUX ア ウト 1 


— 8, 


/ 10 


テレ オア ウト に 用 意 さ れ て いる EQ の 設定 を スト ア 
コー ル す る ライ ブラ リー で す 。 プ リセ ッ ト ラ イブ ラ 


リ 


きま す 。 


EQ 


x40 と 読み 書き 可能 な ライ ブラ リー メ 160 が 利用 で 


ライ ブラ リー を 利 


する に は 、 次 の 操作 を 行ない ます 。 


1. SELECTED CHANNEL セク ショ ン の DISPLAY 


EQ 画 


ACCESS セク ショ ン の [EQ] キ ー を 押し 、 続 いて 


[Fe2] キ ー を 押し ます 。 


面 の EQ LIBRARY ペー ジ が 表示 され ます 。 


EQ Initial Dala @|5Т11 STI2 s|[r13 ST |4 
нент ОО n: стеж сез G) (の 
[CH1 EQUIiLI2ZER LIBRARY] 


CH1 


CURRENT CURUE 
CURRENT TYPE | 


No.  LIBRRRY TITLE 
6.Csmbal 
5.Tom-tom 1 
4.S5nare Drum 2 
3.Snare Drum 1 


Undo Data 


① 


@ 


@ 


@ 


e. 


CURRENT TYPE フィ ー ル ド 
現在 選択 され て いる チャ ン ネ ル の EQ の タイ プ (TYPEI 
また は |) を 表示 し ます 。 


CURRENT CURVE フィ ー ル ド 

選択 され て いる チャ ン ネ ル の EQ の 特性 カー ブ を 表示 
し ます 。 

メー ター 

選択 され て いる チャ ン ネ ル ( お よび その チャ ン ネ ル と ペ べ 
ア に 設定 可能 な チャ ン ネ ル ) の EQ 通過 後 の 信 号 レ ベル 
を 表示 し ます 。 


TYPE/CURVE フィ ー ル ド 
リス ト で 選択 し た EQ プロ グラ ム の タイ プ と その 特 | 
カー ブ を 表示 し ます 。 


7S 


LAYER セク ショ ン の キー を 使っ て 、 ス ト ア / リ 
コー ル し た い チ ャ ン ネ ル が 含ま れる レイ ヤー を 呼び 
出し 、[SEL] キ ー を 使っ て チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
この 状態 で 選択 し た チャ ン ネ ル の 設定 を スト ア し た り 、 
チャ ン ネ ル に EQ プロ グラ ム を リコ ー ル し た り で きま 
す 。 ラ イブ ラリ ー の 操作 方 法 に つい て は 、P.74 の 「 ラ イ 
ブラ リー の 基本 操作 ] を ご 参照 くだ さい 


EQ 


ライ ブラ リー に プリ セッ ト さ れ て いる 内 容 は 次 の と お 


り で す 。 


し EG EDIT ДЕО LIBRARYA IN АТТ A OUT RTT Z 

No プリ セッ ト 名 内 容 

1 |Bass Drum 1 バス ドラ ム の 低 域 成 分 と ビー ター が 当たる アタ ッ ク 音 を 強調 し ます 。 

2 | Bass Drum 2 バス ドラ ム の 80Hz 周辺 に ピー ク を 持た せ 、 硬 の め の 締まっ た サウ ンド に し ます 。 

3 | Snare Drum 1 スネ アド ラム の サウ ンド に 含ま れる スナ ッ ピ ー 音 や リム 音 な どの 中 高 域 を 強調 し ます 。 

4 | Snare Drum 2 スネ アド ラム の 低 域 と 高 域 を 強調 し て 、 い わ ゆ る 「 ド ン シ ャ リ 」 的 な サウ ンド に し ます 。 

5 |Tom-tom 1 タム の アタ ッ ク 音 を 強調 し 、 さ ら に 「 ト ゥ ン 」 と いう 皮 上 鳴り 部 分 の ディ ケイ を 延ばし ます 。 

6 |Cymbal クラ ッシュ シン バル の アタ ッ ク 感 を 強調 し 、 キ ラキ ラ し た 高 域 成 分 の ディ ケイ を 伸ばし ます 。 

7 | High Hat 中 域 か ら 高 域 を 少し 強調 させ 、 低 域 を 抑え た キレ の いい ハイ ハッ ト 用 の セッ ティ ング で す 。 

8 | Percussion シェ イカ ー や カバ サ 、 コ ン ガ な どの パー カッ ショ ン の アタ ッ ク 部 分 を 強調 し 、 高 城 を くっ きり させ ます 。 

9 |E. Bass 1 エレ キ ベ ー ス の 超 低 域 を 少し 抑え て 、 締 まっ た 感じ に し ます 。 

О |E. Bass 2 ブリ セッ ト 9 と は 逆 に 、 低 域 を や や 強調 し た エレ キ ペ ベー ス 用 の バリ エー ショ ン で す 。 

1 | Syn. Bass 1 低 域 重 視 の シン セ ベ セッ ティ ング で す 。 

2 | Syn. Bass 2 シン セ ベ ー ス 独特 の アタ ッ ク 感 を や や 強調 し た セッ ティ ング で す 。 

3 | Piano 1 ピア ノ 系 の 音色 を 明る め の 音 に し ます 。 

4 | Piano ら コン プレ ッ サ ー と 併用 する こと で 、 ア タッ ク 感 と 低 域 を 強調 し た ピア ノ サ ウン ド を 作り ます 。 

5 | E. G. Clean ライ ン 録 り の エレ キ ギ ター( ク リー ン 系 ) や 、 や や 硬め の エレ アコ ギタ ー に 向い た 明る め の セ ッ テ ィ ング で す 。 

6 |E. G. Crunch 1 クラ ンチ 系 (や や 歪ん だ 音 ) の ギタ ー サ ウン ド の ソ ツブ 立ち を 良く し ます 。 

7 | E. G. Crunch 2 プリ セッ ト 16 の バリ エー ショ ン で す 。 

8 | E. G. Dist. 1 ディ スト ーション 系 の ギタ ー の 音 抜け を 良く する セッ ティ ング で す 。 

9 |E. G. Dist. 2 プリ セッ ト 18 の バリ エー ショ ン で す 。 
20 | A. G. Stroke 1 アコ ー ス ティ ッ ク ギ ター の きら びやかな お 部 分 を 強調 する セッ ティ ング で す 。 
21 |А. G. Stroke 2 プリ セッ ト 20 の バリ エー ショ ン で す 。 エ レク トリ ッ ク ガ ッ ト ギ ター に 使っ て も いい で し ょ う 。 
らら | A. G. Arpeg. 1 アコ ー ス ティ ッ ク ギ ター の アル ペ ジ オ 奏 法 に 適し た セッ ティ ング で す 。 
23 |А. G. Arpeg. 2 プリ セッ ト 22 の バリ エー ショ ン で す 。 
од ! Brass Sec. 八 り の ある ブラ ス セ クシ ョ ン ( ト ラン ペッ ト 、 ト ロン ボー ン 、 И ジ し まし た 。 単 体 で 使用 する 場合 

は 、HIGH や HIGH-MID の フリ ー ケ ン シ ー な ど を 調整 し て くだ さ 

25 | Male Vocal 1 “mu LE I HO で きる イ S. ОЕШ HIGH *° HIGH-MID O 
26 | Male Vocal 2 プリ セッ ト 25 の バリ エー ショ ン で す 。 
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33 | Bass Drum 3 リセ ッ ト 1 の バリ エー ショ ン で 、 中 低 域 を 抜い た 感じ の サウ ンド で す 。 


No. プリ セッ ト 名 内 容 
28 | Female Vo. 2 プリ セッ ト 27 の バリ エー ショ ン で す 。 
29 | Chorus&Harmo コー ラス 用 の テン プレ ー ト と し て 利用 で き 、 全体 を 明る くし ます 。 
30 | Total EQ 1 ミッ クス ダウ ン 時 な どの ステ レオ ミッ クス に 適し て いま す 。 コ ンプ レッ サー と 併用 すれ ば 、 さ ら に 効果 的 で す 。 
31 | Total EQ ら プリ セッ ト 30 の バリ エー ショ ン で す 。 
32 | Total EQ 3 プリ セッ ト 30 の バリ エー ショ ン で す 。 ペ ア の イン プッ ト / アウ ト プ ッ トチ ャ ン ネ ル で も 使用 で きま す 。 
7 
7 


34 | Snare Drum 3 


リセ ッ ト 3 の バリ エー ショ ン で 、 や や 太め の サウ ンド で す 。 


35 | Tom-tom 2 プリ セッ ト 5 の バリ エー ショ ン で 、 中 高 域 を 強調 し ます 。 

36 | Piano 3 プリ セッ ト 13 の バリ エー ショ ン で す 。 

37 | Piano Low ピア ノ を 低 域 / 高 域 に 分 け て ステ レオ 録音 し た と き の 、 低 域 用 の イコ ライ ゼー ショ ン で す 。 
38 | Piano High ピア ノ を 低 域 / 高 域 に 分 け て ステ レオ 銀 音 し た と き の 、 高 域 用 つの イコ ライ ゼー ショ ン で す 。 
39 | Fine-EQ Cass カセ ッ ト テ ー プ の 音 を ハッ キリ 聴か せ た い 場 合 な ど に 利用 で きる セッ ティ ング で す 。 

40 | Narrator 原稿 を 読ん で いる よう な 声 を 録音 する と き に 適し た セッ ティ ング で す 。 
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リモ ー ト 機能 


この 章 で は 、01V96i の パネ ル 上 の 操作 子 を 使っ て 外部 機 
器 を 操作 する リモ ー ト 機能 に つい て 説明 し ます 。 


リモ ー ト 機能 に つい て 


01V96i に は 、 外 部 の DAW( デ ジタル オー ディ オ ワ ー ク ス 
テー ショ ン )、MIDI 機器 な ど を 操作 する リモ ー ト 機能 が 搭載 
され て いま す 。 

リモ ー ト 機能 は 、 次 の 2 つ に 大 別 で きま す 。 


E REMOTE( リ モー トレ イヤ ー) 


01V86i と 外部 機器 を USB 端子 また は MY16-mLAN を 
装着 し た スロ ッ ト 経 由 で 接続 し し 、 パ ネル 上 の フェ ー ダ ー、 
[ON] キ ー を 使っ て 外部 機器 を リモ ー ト コン トロ ー ル し ま 
す 。 
操作 する 機器 の 種類 や パラ メー ター は 、DIO/SETUP EE 
の HEMOTE ペー ジ で 設定 し ます 。 ま た 、 リ モー トレ イヤ ー 
は 、LAYER セク ショ ン の [REMOTE] キ ー を オン に し た と 
き に 有効 と な り ま す 。 こ の 間 、 パ ネル 上 の 操作 子 は 外部 機器 
の リモ ー ト コン トロ ー ラ ー と し て 動作 し ます (レイ ヤー を 切 
り 替 えな い 限 り 、01V96i 自身 の パラ メー ター は 調節 で き 
な く な り ま す )。 
リモ ー ト レイ ヤー で は 、 タ ー ゲ ッ ト と な る 機器 に 応じ て 、 パ 
ネル 上 の 操作 子 に 独自 の 機能 を 割り 当て られ ます 。 選 択 可能 
な ター ゲッ ト は 次 の と お り で す 。 


・ ProTools 


DIGIDESIGN Pro Tools の り リモート コン トロール を 行 
な いま す 。 


・ Nuendo 


Steinberg Nuendo の リモ ー ト コン トロ ー ル を 行ない 
ます 。 


・ Cubase 
Steinberg Cubase の リモ ー ト コン トロ ー ル を 行ない 
ます 。 


・ General DAW 


Pro Tools と 同じ プロ トコ ル に 対応 し た その 他 の 
DAW ソフ トウ ェ ア を リモ ー ト コン トロ ー ル し ます 。 


・ USER DEFINED 
フェ ー ダ ー、[ON] キ ー に お 客 様 ご 自身 が MIDI メッ 
セー ジ を 割り 当て て 、 シ ン セ サイ ザー な どの MIDI コン 
トロ ー ラ ー と し て 利用 し ます 。 
・ USER ASSIGNABLE LAYER 
01V96i 内 部 の チャ ン ネ ル を 自由 に 組み 合わ せ て 、 オ リ 
ジ ナ ル の レイ ヤー を 作成 し ます (この 機能 の 詳し い 説 明 
は 取扱 説明 書 を ご 参照 くだ さい )。 


Ш MACHINE CONTROL( マ シン コン トロ ー 
ル ) 


01V986i と ММС 対応 の 外部 機器 を MIDI 端子 、USB iim 
22, ッ ト に 装着 され た MY16-mLAN カー ド の いずれ 
か の 方 法 で 接続 し 、MIDI マシ ンコ ント ロー ル の コマ ンド を 
更 っ て 外部 機器 を 操作 し ます 。 実 際 の 操作 は 、DIO/SETUP 
画面 の MACHINE ペー ジ で 行ない ます 。 


ヒン ト : 01V96i か ら 外 部 機器 を 操作 する に は 、 こ の 他 に 
も ユー ザー 定義 キー を 使う 方 法 が あり ます 。 詳 し く は 「 そ 
の 他 の 機能 ] (— P.109) を ご 参照 くだ さい 。 


リモ ー ト レイ ヤー で Pro Tools 
を 操作 する 


リモ ー ト レイ ヤー を 使っ て Pro Tools を リモ ー ト コン ト 
ロー ル し ます 。 


接続 と セッ ト ア ッ プ (Pro Tools) 


USB 端子 を 使っ て 01V96i と コン ピュ ー タ ー を 接続 し 、 
Pro Tools を リモ ー ト コン トロ ー ル で きる よう に 設定 し ま 
す 。 


ノー ト : Pro Tools の リモ ー ト コン トロ ー ル は 、MIDI 端子 
経由 、 ま た は スロ ッ ト に 装着 され た MY16-mLAN 経由 で 
は 行なえ ませ ん 。 必 ず USB 端子 を 経由 し て コン ピュ ー 
ター と 接続 し て くだ さい 。 


E Windows の 場合 


1 . 下 記 の URL か ら 、Yamaha Steinberg USB 
Driver を ダウ ン ロ ー ド し ます 。 
http://proaudio.yamaha.co.jp 


2. ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル に 含ま れ て いる イン ス 
トー ル ガ イ ド に 従っ て 、 ド ライ バー を コン ピュ ー 
ター に イン スト ー ル し ます 。 


3.01V96i の TO HOST USB 端子 と コン ピュ ー 
ター の USB 端子 を USB ケー ブル で 接続 し ます 。 


4. Pro Tools で 必要 な 設定 を 行ない ます 。 
Pro Tools の 設定 に つい て は 、Pro Tools の 取扱 説明 書 
な ど を ご 参照 くだ さい 。 
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Ш Mac の 場合 01V96i の 設定 
1. 下記 の URL か ら 、Yamaha Steinberg USB ここ で は 、 リ モー トレ イヤ ー を 使っ て Pro Tools を リモ ー 
Driver を ダウ ン ロ ー ド し ます 。 トコ ント ロー ル で きる よう に 、01V96i を 設定 する 方 法 を 


http://proaudio.yamaha.co.jp 説明 し ます 。 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
MIDI/HOST ペー ジ を 表示 させ ます 。 


DI07SETUP| Initial Data — BEL! STI2 STI3 STI4 
CHI-CHI ОО nii me € O © © 


2. ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル に 含ま れ て いる イン ス 
トー ル ガ イ ド に 従っ て 、 ド ライ バー を コン ピュ ー 
ター に イン スト ー ル し ます 。 


3.01V96i の TO HOST USB 端子 と コン ピュ ー 


ター の USB 端子 を USB ケー ブル で 接続 し ます 。 
: Ет _ Rx PORT StudioManaser| 
4.01v96i の 電源 が オン に な っ て いる こと を 確認 し "Cx Ponr BT お EE ||овы | 


ます 。 REMOTE | ProTools 
CRSCRDE LINK | 


5. Pro Tools を 起動 し ます 。 Eme Саяна] 


REGLIEST 


б. Setups メニ ュー か ら Peripherals を 選ん で 
Peripherals ウィ ンド ウ を 開き ます 。 


7. "MIDI Controllers” タ ブ を クリ ッ ク し ます 。 


В. 次 の 画面 を 参考 に 、Type/Receive From/Send 


О. SPECIAL FUNCTION ー ル ド の DAW パラ 
To/#Ch's の 各 項 目 を 設定 し ます 。 フィ ー ル ド の パラ 


メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 バ パラ メー 


01V96i は 、2 ポー ト 分 の MIDI コン トロ ー ラ ー と し て ター ホイ ー ル を 回 し て "USB" を 選び ます 。 
利用 で きま す 。 
Peripherals 3. [ENTER] —7 1f し て 選択 内 容 を 確定 させ ます 。 


[ Synchronization | Machine Control f мот Controllers | Ethernet Controllers | Mic Preamps | 


4. 右側 の パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 


Type Receive From Send To # Ch's 同じ 要領 で リモ ー トコ ン トロ ー ル に 利用 する ポー ト 
a Km F8) ( YAMAHAUS1 |] ( YAMAHAUS1 A) (5 1e) を 選び ます 。 
#2 (Wu Р) [YAMAHAUs2 Fẹ) ( YAMAHAUS2 Б) (8 В) 
s iee D: Åm ii 


s Ne F ` 


Studio Manaser | H 


DAN ІС о58 1:122 


REMOTE | ProTools 


== 


ノー ト : ポー ト の 設定 が 異な る と リモ ー ト コン トロ ー 
ル は 行なえ ませ ん 。 ポ ー ト の 設定 は 必ず Pro Tools の 
Peripherals ウィ ンド ウ と 一 致 さ せ て くだ さい 。 


ヒン ト : Pro Tools を リモ ー ト コン トロ ー ル する と き 
は 、 オ ー デ ィ オ 8 チャ ン ネ ル に つき 、 ポ ー ト 1 系 統 を 
使用 し ます 。 


Ө. 設定 が 終っ た ら ウ ィ ン ド ウ を 閉じ ます 。 
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B.DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
REMOTE ペー ジ を 表示 し ます 。 


DID SETUP у Initial Data EA icy る e 
наа -CHi [EDIT] Рат а ЕЕЕ 
[REOTE) =e e € 


[COUNTER] 
H TIME CODE 
FEET [P.HHEEL MODE] 
855. попі шоп |6 | 


INSERT BSSIGN/EDIT 
| RSSIGN | [compare ] [ EvPass | INSERT 


iPress a channel strip's INSERT switch 
ito assign/edit an insert. 
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ディ スプ レイ に つい て 


Pro Tools を リモ ー ト コン トロ ー ル し て いる 間 、 デ ィ ス プ 
レイ の 表示 内 容 は 、[F2] キ ーー [F4] キ ー や タブ スク ロー ル 
Га ]/[ > ] キー を 使っ て 切り 替え が で きま す 。 各 キー 
し た と き に 表示 され る 内 容 は 次 の と お り で す 。 


Ш INSERT モー ド ([F2] キ ー を 押し た 場合 ) 


[F2] キ ー を 押す と 、 プ ラグ イン の 割り 当て や 、 割 り 当 て た プ 
ラグ イン の パラ メー ター の 調節 を 行なう INSERT =— F” 
に 切り 替わり ます 。 


IO/SETU TIC 


6. TARGET パラ メー ター ボッ クス (①) に カー ソル を 
合わ せ 、“ProTools" が 選択 され て いる こと を 確認 し 
ます 。 
初期 状態 で は 、 リ モー トレ イヤ ー の ター ゲッ ト が 
ProTools に 設定 され て いま す 。 他 の ター ゲッ ト が 選ば 
れ て いる 場合 は 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル を 回 し て 
"ProTools” を 選択 し て くだ さい 


7.LAYER セク ショ ン の [REMOTE] キー を 押し ます 。 
操作 可能 な レイ ヤー と し て リモ ー ト レイ ヤー が 選ば れ 、 
Pro Tools の リモ ー ト コン トロール が 有効 に な り ま す 。 


DI07SETUP| Initial Data — BEL! STI2 STI3 STI4 
STIL STITIO mame € € € 


Paine ee Coes ココ 
25530 
HrEET D 
P.MHHEEL MODE 
mes О00 1 1000 | 228: 5027 | 


ASSIGN COMPARE BYPASS [_INSERT | 


{Press a channel strip's INSERT switch ; 
ito assign/edit an insert. 


er аста агаа у, 


Initial Data BSL 5112 STIS s|: 
€ € € Ë 


ST1L- STI 


[EDIT] [Mibi] 6. 1 [45k] 


H TIME CODE 
FEET [P.HHEEL MODE] 
m ears HHH IIHHH sa 


NSERT RSSIGN/EDIT 
ASSIGN ] [compare ] [ evenss ] 


{Press a channel strip's INSERT switch 
ito assign/edit an insert. 


ノー ト : Pro Tools が 割り 当て られ て いる リモ ー ト レ 
イヤ ー を 選ぶ と 、01V96i の パネ ル 上 の フェ ー ダ ー な 

どの 操作 子 が リモ ー ト コン トロ ー ル 専用 に な り ま す 。 
通常 の 操作 に 戻り た い 場 合 は 、 レ イヤ ー を 切り 替え て 
くだ さい 。 


METER ] Z 


(① TARGET フィ ー ル ド 
リモ ー ト コン トロ ー ル する 機器 を 


(2) COUNTER 732 フィ ー ル ド 

現在 位置 を 表す カウ ンタ ー で す 。 こ の カウ ンタ ー は Pro 
Tools の タイ ムコ ー ド カウ ンタ ー と 連動 し て いま す 。 タ 
イム コー ド の フォ ー マ ッ ト は Pro Tools 側 で 設定 し ま 
す 。 フ ィ ー ル ド 内 の 各 チ ェ ッ クボ ックス で 、 現 在 選ば れ 
て いる フォ ー マ ツ ト を 確 認 で きま 9 。 


・ TIME CODE チェ ッ ク ボ ックス が オン の と き 
Pro Tools の タイ ムコ ー ド フォ ー マ ッ ト が “Time 
Code' に 設定 され て いま す 。 


・ FEET チェ ッ ク ボ ックス が オン の と き 
Pro Tools の タイ ムコ ー ド フォ ー マ ッ ト が 
"Feet:Frames' に 設定 され て いま す 。 


・ BEATS チェ ッ ク ボ ックス が オン の と き 
Pro Tools の タイ ムコ ー ド フォ ー マ ッ ト が 
"Bars:Beats' に 設定 され て いま す 。 


・ 上 記 の チェ ッ ク ボ ックス が すべ て オフ の と き 
Pro Tools の タイ ムコ ー ド フォ ー マ ッ ト が 
"Minutes:Seconds' ま た は "Samples" に 設定 され て 
いま す 。 


(3) SELECT ASSIGN フィ ー ル ド 

現在 画面 上 の ノブ を 使っ て 調節 で きる パラ メー ター 
(Pan/PanR/SndA/SndB/SndC/SndD/SndE な 
ど ) を 表示 し ます (ー P.87)。 


選択 し ます 。 
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ЕЕЕ 
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(4) P.WHEEL MODE フィ ー ル ド 
在 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル に 割り 当て られ た 機能 を 表 
示し ます (… P.87)。 


@ INSERT ASSIGN/EDIT フィ ー ル ド 
プラ グイ ン を Pro Tools の 特定 チャ ン ネ ル に イン サー 
ト し た り 、 プ ラグ イン の か か り 具 合 な ど を 調節 し た り で 
きま す 。 タ ブス クロ ー ル [ a ]/[ > ] キー を 使っ て 、 
フィ ー ル ド 内 に 表示 され る パラ メー ター を 切り 替え ま 
す 。 


INSERT RSSIGN/EDIT 


Саззтен-] [Sonne | LErgss ] Сз 


P а channel ctcip's а 
ito assign/edit an insert. i 


Clo C C Clo 
ENTER ENTER ENTER ENTER 
шатта TNE ETFO 1 ктт 


・ ASSIGN ボタ ン 
この ボタ ン を オン に する と プラ グイ ン を 特定 の チャ ン 
ネル に イン サー ト で きま す (TDM シス テム を 利用 し て 
いる と き は 、 外 部 の アウ ト ボ ー ト プロ セッ サー を 割り 当 
て る こと も で きま す )。 

・ COMPARE ボタ ン 
この ボタ ン を オン に する と 、 エ ディ ッ ト 前 と エディ ッ ト 
後 の 効 果 の 聴き 比べ が で きま す 。 こ の ボタ ン の オン / オ 
フ は 、Pro Tools の Inserts/Sends ウィ ンド ウ に 表示 
され る Compare ボタ ン と 連動 し て いま す 。 


・ BYPASS ボタ ン 


この ボタ ン を オン に する と 、 プ ラグ イン を バイ パス し ま 
d (^ Р.92), 


・ INSERT/PARAM ボタ ン 
この ボタ ン を INSERT に 切り 替え る と 、 画 面 内 の ノブ 
1-4 を 使っ て プラ グイ ン の 割り 当て を 行なえ ます 。 
PARAM に 切り 替え る と 、 ノ ブ 1 — 4 を 使っ て プラ グ 
イン の パラ メー ター が 調節 で きま す (-… P.91). 

・ メッ セー ジフ ィ ー ル ド 
プラ グイ ン の パラ メー ター 名 や その 設定 値 、 お よび Pro 
Tools ソフ トウ ェ ア か ら の 警告 メッ セー ジ な ど が 表示 
され ます 。 

・ ノ ブ 1ー4 
プラ グイ ン の 選択 や 、 選 ば れ た プラ グイ ン の パラ メー 
ター 調節 を 行ない ます 。 


E CHANNEL モー ド ([F3] キ ー を 押し た 場 
合 ) 


[F3] キ ー を 押す と 、1 ~ 16 トラ ッ ク の 各種 パラ メー ター 
を 表示 する CHANNEL モー ド に 切り 替わり ます 。 


ОТО/ЗЕТЫР СУС) Initial Data BL! 5712 STI3 STI4 
c c € を 


STIL-STII 
— Тават] [proTsons — — — —] 
[COUNTER] [SELECT_ASSIGN] 
O TIME CODE O Ill 


P.HHEEL MODE 


& sms HUH 1 1000 
MO の 0 0 


Rudi Hud2 Hud3 Rud4 Hud5 ñud6 Rud? Hud8g 


の の の の の の の の 


Ruda Adið Adii Rdi2 Hd13 Adi4 Ad15 Adi 
Ст] Em し rrem」 


・ パラ メー ター1 ~ 16 ノブ 

チャ ン ネ ル 1 ~ 16 の パン 、SEND A — SEND E へ の 
セン ドレ ベル な ど 、 各 チャ ン ネ ル の パラ メー ター を 一 覧 
表示 し ます 。 


il METER モー ド ([F4] キ ー を 押し た 場合 ) 


[F4] キ ー を 押す と 、1 ~ 16 トラ ッ ク の レベ ル を 表示 する 
ETER モー ド に 切り 替わり ます 。 


DIO/SETUP| Initial Data peL STI2 STI3 STI4 
sesio EDIT € € € е 
€: TBReET] [Porssls — ——] 
[COUNTER] Rawa ili 
D] TIHE CODE 


О FEET 
& ears ООО 1. 1000 WW s 


INSERT CHANNEL 


・ チャ ン ネ ル 1 一 16 
チャ ン ネ ル ~ 16 の レベ ル ま た は セン ドレ ベル を 表 
示し ます 。 
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・ [SOLO] キ ー 


操作 子 の 機能 に つい て 


Pro Tools を リモ ー ト コン トロ ー ル し て いる 間 、 パ ネル 上 
の 操作 子 の 機能 は 次 の よう に 変化 し ます 。 


Ш チャ ン ネ ル モ ジ ュー ル セ ク ショ ン 


[SEL] キ ー 
Pro Tools の チャ ン ネ ル の 選択 、 イ ン サ ー ト の 選択 、 
オー トメ ーション モー ド の 選択 に 使用 し ます 。 


Pro Tools の チャ ン ネ ル の ソロ オン / オフ を 切り 替え 
ます 。 ソ ロ が オン に 設定 され て いる と き は 、 キ ー の イン 
ジ ケ ー タ ー が 点灯 し ます 。 


[ON] キ ー 
Pro Tools の チャ ン ネ ル の ミュ ー ト オン / オフ を 切り 
替え ます 。 


・ フェ ー ダ ー 


オー ディ オト ラッ ク 、MIDI トラ ッ ク 、 マ スタ ー フ ェ ー 
ダー、AUX イン な ど 、Pro Tools の 各種 チャ ン ネ ル の レ 
ベル を 調節 し ます 。Pro Tools 側 で 表示 され て いる チャ 
ン ネ ル が 16 チャ ン ネ ル 以 下 の 場 合 は 、 左 か ら 順 番 に 
フェ ー ダ ー が 割り 当て られ ます 。 


FADER MODE セク ショ ン 


[AUX 1] キ ーー[AUX 5] キ ー 


Pro Tools の 各 チ ャ ン ネ ル か ら SEND A — SEND E 
へ の セン ドレ ベル を 調節 し ます 。 


・ [AUX 6] キー 


この キー を 押し な が ら [SEL] キ ー を 押す と 、 該 当 す る 
チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー の レベ ル を リセ ッ ト で きま す 。 
また 、 デ ィ ス プレ イ に 表示 され る ノブ に カー ソル を 合わ 
せ 、 こ の キー を 押し な が ら [ENTER] キー を 押す と 、 該 当 
する チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー の パン を 中 央 に リセ ッ ト 
で きま す 。 キ ー を 押し て いる 間 は 、 デ ィ ス プレ イ の 
SELECT ASSIGN Z4 = FIC "РЕТ" と 表示 され ま 
す 。 


[AUX 7] キー 

この キー を オン に する と 、SELECTED CHANNEL セ 
クシ ョ ン の PA ント ロー ル を 使っ て 、 選 択 し た チャ 
ン ネ ル の パン を 調節 で きま す 。 デ ィ ス プレ イ の 表示 が 
CHANNEL モー ド の と き に この キー を オン に する と 、 
ノブ 1 一 16 を 使っ て 各 チ ャ ン ネ ル の パン が 調節 で き 
ます 。 
な お 、 ス テレ オチ ャ ン ネ ル の パン を 調節 する と き は 、 
キー を 繰り 返し 押し て 操作 対象 と な る チャ ン ネ ル (L ま 
た は R) を 切り 替え る こと が で きま す 。 


[AUX 8] キ ー 
[SEL] キ ー と 組み 合わ せ て Pro Tools の チャ ン ネ ル に 
プラ グイ ン を 割り 当て ます ( P.90)。 


[HOME] キ ー 

フェ ー ダ ー、[ON] キ ー、PAN コン トロ ー ル を 使っ て 、 
AUX セン ド の 各 パ ラメ ー タ ー を 調節 する "フリップ 
モー ド " (ә P.90) の オン / オフ を 切り 替え ます 。 
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Ш DISPLAY ACCESS セク ショ ン 


・ [PAIR/GROUP] キー 


CHANNEL モー ド ま た は METER モー ド の 画面 が 表示 
され て いる と き に 、 各 チャ ン ネ ル が 所 属す る グル ー プ 
(グル ー プ ID) を 表示 し ます 。 


・ [EFFECT] キ ー 


Pro Tools ソフ トウ ェ ア の 画面 内 で Insert ウィ ンド ウ 
の 表示 / 非 表 示 を 切り 替え ます 。 


ディ スプ レイ セク ショ ン 


・【[F1] キ ー 


ディ スプ レイ の 表示 が METER モー ド の と き 、 ク リッ ピ 
ング お よび ピー ク ホ ー ル ド の 表示 を リセ ッ ト し ます 。 


・ タブ スク ロー ル [< 半 ]/[P>]+— 


INSERT モー ド の 画面 が 表示 され て いる と き 、INSERT 
ASSIGN/EDIT フィ ー ル ド に 表示 され る 内 容 を 切り 替 
えま す 。 


デー タ エ ン トリー セクション 


[ENTER] キ ー 
ディ スプ レイ に 表示 され る ボタ ン の オン / オフ を 切り 
替え ます 。 


・ カー ソル [< ]/[ > ]/[A]/[VW] キ ー 


ディ スプ レイ に 表示 され る カー ソル を 移動 させ ます 。 


[INC]/ [DEC] キ ー 

[INC] キ ー を 押す と 、 コ ンピュータ ー の キー ボー ド で 
ENTER キー を 押し た と き と 同 等 の 動作 と な り ま す 。 ま 
た 、[DEC] キ ー を 押す と 、 コ ンピュータ ー の キー ボー ド 
で ESC キー を 押し た と き と 同 等 の 動作 と な り ま す 。 


・ パラ メー ター ホイ ー ル 


在 選 ば れ て いる パラ メー ター の 調節 や スク ラブ / 
シャ トル 機能 を 操作 し ます 。 通 常 は カー ソル で 選択 し た 
パラ メー ター の 設定 値 を 調節 し ます (P.WHEEL 

ODE フィ ー ル ド に は "Prm' と 表示 され ます )。 


USER DEFINED KEYS セク ショ ン 


[11— [8] #— 

94 種類 の パラ メー ター の 中 か ら 、 お 客 様 ご 自身 が 操 
作 し た いも の を 割り 当て て 使用 し ます 。54 種類 の リ 
モー トコ ント ロー ル 関 連 の パラ メー ター を 割り 当て れ 
ば 、 通 常 は パネ ル 上 で 操作 で き な い Pro Tools の トラ 
ンス ポー ト 操 作 や 各種 モー ド の 切り 替え な ど が 行なえ 
ます 。 キ ー に 機能 を 割り 当て る 方 法 は 、 取 扱 説明 書 ( 
子 ) の 「 ユ ー ザ ー 定 義 キ ー を 使う ] を ご 参照 くだ さい 。 


DAW REC ラン スポ ー ト の 停止 中 は キー の イン 


表示 機能 


Pro Tools を レコ ー ド イネ ー ブ ル 
(録音 待機 状態 ) に 切り 換え ます 。 ト 


ジ ケ ー タ ー が 点滅 し 、 レ コー ディ ン 
グ が 始ま る と 点灯 に 変わ り ま す 。 


現在 の カー ソル ポジ ショ ン か ら 、 プ 


PAN TES レイ バッ ク を 行ない ます 。 
プレ イ バ ッ ク / レコ ー デ ィング を 人 
DAW STOP Tes: 
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ЗВУ —c fi 
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表示 機能 表示 機能 
NE 現在 の カー ソル ポジ ショ ン を 早送り この 機能 を 割り 当て た キー を 押す 
し ます 。 DAW CREATE GROUP と 、Pro Tools の グル ーー プリ ス ト に 
現在 の カー ソル ポジ ショ ン を 巻 戻し 表示 され る ポッ プア ッ プ メニ ュー の 
DAW REW кыт ш 機能 を 実行 で きま す 。 
— ー すべ て の ミッ クス グル ー プ を 一 時 的 
DAW SHUTTLE ТЫ ОРЕ ド を シャ トル に 切り 換 DAW SUSPEND GROUP | に サス ペン ド さ せま す 。 も う 一 度 
Tu キー を 押す と 、 元 の 状態 に 戻り ます 。 
DAW SCRUB ホイ ー ル モー ド を スク ラブ (ジョ ク ) Transport ウィ ンド ウ の 表示 / ЭЕ 


と 切り 


換え ます 。 


この 機能 
が ら 、DAW PRE、DAW POST、 
DAW IN、DAW OUT を 割り 当て た 


を 割り 当て た キー を 押し な 


DAW WIN TRANSPORT 


表示 を 交互 に 切り 換え ます 。 


DAW WIN INSERT 


. ウィ ンド ウ の 表示 / 非 表 示 


を 交互 に 切り 換わり ます 。 


DAW QUICKPUNCH 


QuickPunch の オン / オフ が 交 


DAW CTRL/CLUCH 


DAW AUDITION キー を 押す と 、 プ リロ ー ル 、 ポ スト Mix ウィ ンド ウ と Edit ウィ ンド ウ 
ー ル 、 イ ン ポ イン ト 、 ア ウト ポイ ン DAW WIN MIX/EDIT 。 | が 交互 に 表示 され ます (同時 に 両方 
ト の 周辺 を それ ぞ れ 試聴 する こと が の ペー ジ は 表示 され ませ ん )。 
で きま す 。 Memory Locations ウィ ンド ウ の 
NB プリ ロー ルポ イン ト か ら 選 択 男 囲 の DAW WIN MEM-LOC | 表示 / 非 表示 が 交互 に 切り 換わり ま 
最初 まで が プレ イ バ ッ ク さ れ ま す 。 i 
選択 範囲 の 最初 か ら り 、 プ リロ ー ル と Qu ウィ ンド ウ の 表示 / 非 表 示 
DAW IN し て 設定 し て いる 長 さ が ブレ イ バ ッ DAW WIN SPATUS が 交互 に 切り 換わり ます 。 
ク さ れ ま す 。 = 
Edit メニ ュー の Undo/Redo コマ 
ポス トロ ー ル と し て 設定 し て いる 長 DAWUNDS ンド を 実行 し ます 。 
DAW OUT さ を な 遡り 、 選 択 範囲 の 最後 まで プレ те сн == 
イ バ ッ ク さ れ ま す 。 DAW SAVE Еа O Saved e 
a db ト 実行 し き Ое 
選択 範囲 の 最後 か ら り 、 ポ スト ロー ル UNT UU =s = 
DAW POST と し て 設定 し て いる 長 さ が ブレイ RN ELA 
AE Shuffle . Slip 、Spot 、 
バッ ク さ れ ま す 。 DAW EDIT MODE ОЦ ШЕЯ 
プレ イ バ ッ ク カ ー ソ ル が セッ ショ ン ます 。 
DAW RTZ E a 
の 先頭 に 移動 し ます 。 この 機能 を 割り 当て た キー を 押す 
SENE プレ イ バ ッ ク カ ー ソ ル が セッ ショ ン と 、7 種類 の 編集 ツー ル ( ズ ー マ ー 
の 最後 に 移動 し ます 。 DAW EDIT TOOL トリ マー、 セ レク ター、 グ ラバ ー、 ス 
= マー ト ツ ー ル 、 ス クラ バー、 ペ ン シ 
DAW ONLINE “зт Te HIY ル ) が 順番 に 切り 換わり ます 。 
= — - - DAW SHIFT/ADD acintosh の 修飾 キー(SHIFT、 
DAW LOOP SmEg り Np0 ま す 。 BAWOPTION/ALL | OPTION. CONTROL. ALT) e-RIU 
E ます 機能 を 割り 当て ます 。 別 の キー と 組 


み 合 わせ る こと に よっ て 、 実 行 す る 


DAW AUTO STATUS 


示 は デ 
た は 


ル の 下 


き 、 キ ー を 押し て いる 間 各 チャ ン ネ 


ィ ス プレ イ に CHANNEL ま 
ETER が 表示 され て いる と 


部 に 表示 され ます 


DAW GROUP STATUS 


DAW MONI STATUS 


ディ ス 
また は 
CHA 


プ ID が 表示 させ ます ( 親 グ ルー プ は 


プレ イ の 表示 が CHANNEL 
METER の 場合 に 、 
NEL ディ スプ レイ に グル 一 


ЖУЗ 
C ODER 


で 、 サ ブ グ ルー プ が 小文字 )。 
E を 割り 当て た キー を 押す 


cx 3 


E ニ ター モー 


に 加え て チャ ン 


ネル 
と が で き 


ト ッ プ の 種類 を 確認 する こ 


o 
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DAW REC/RDY 1 1 


DAW REC/RDY 18 


DAW REC/RDY 13 


DAW REC/RDY 14 


DAW REC/RDY 15 


DAW REC/RDY 16 


に 切り 換わり ます 。 コマ ンド を 変化 させ る こと が 可能 で 
切り 換 す БРЕМЕ = ド を 変化 させ る こと が 可能 
DAW AUTO FADER ° — 
DAW AUTO MUTE misi cis a の 機能 を 割り 当て た キー を 押す と 」 
DAW AUTO PAN オー トメ ーション の OVER WRITE 操作 を 行なう バン ク (16 本 の チャ 
(AUTO ENABLE) の 機能 こそ れ ぞ DAW BANK 一 ン ネ ルス トリ ッ プ ) が まとめ て 切り 
DAW AUTO SEND れ 対 応 する 機能 で す 。 換わり ます 。 
DAW AUTO PEUSIN DAW Channel + チャ ン ネ ルス クロ ー ル 操作 を 行い ま 
DAW AUTO SENDMUTE す 。 こ の 機能 を 割り 当て た キー を 押 
と 、 チ ャ ン ネ / リッ プ を 1 
DAW AUTO READ DAW Channel — ゆ つ だ に スク ロー ル す る こと が で 
DAW AUTO TOUCH きま す 。 
DAW AUTO LATCH オー トメ ーション モー ド を 選択 し ま DAW REC/RDY 1 
DAW AUTO WRITE す 。 DAW REC/RDY 2 
DAW AUTO TRIM DAW REC/RDY 3 
DAW AUTO OFF DAW REC/RDY 4 
全 チ ャ ン ネ ル の オー トメ ーション の DAW REC/RDY 5 
レコ ー デ ィング / プレ イ バ ッ ク を 解 
DAW REC/RDY 6 
除 し ます 。 オ ー ト メー ショ ン を 中 断 この 機能 を 割り 当て た キー を 押す 
DAW AUTO SUSPEND | する と LED が 点滅 し 、 レ ベル な どの DAW REC/RDY 7 と チャンネル リル ストリップ が じ レコー 
チャ ン ネ ルス トリ ッ プ の 設定 内 容 は DAW ВЕС/ВОҮ 8 ドレ ディ ー (録音 選択 ) の 状態 に な り 
現状 を 維持 し ます 。 ます 。 こ の と き 機 能 を 割り 当て た 
省 チ ャ ン ネ ル の オー トメ ーション DAW REC/RDY 9 キー の イン ジ ケ ー タ ー は 上 滅 し 、 レ 
モー ド の 設定 (Head 、Tch 、Ltch 、 DAW REC/RDY 10 コー ディ ング を 開始 する と 点灯 に 切 
Wrt 、Off ) を 表示 させ ます 。 こ の 表 り 換わり ます 。 
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DAW REC/RDY ALL 


表示 機能 


すべ て の チャ ン ネ ルス トリ ッ プ が レ 
コー ドイ ネー ブル に な っ て いな い 場 
合 、 こ の 機能 を 割り 当て た キー を 押 
す と 、 す べ て の チャ ン ネ ルス トリ ッ 
プ が レコ ー ド イネ ー ブ ル に 切り 換 わ 
り ま す 。 な お 、 現 在 選択 し て いる バン 
ク に 関係 な く 、 い ずれ か の チャ ン ネ 
ルス トリ ッ プ が レコ ー ド イネ ー ブ ル 
に な っ て いる 場合 は 、 こ の キー の イ 
ンジ ケー ター が 点滅 し ます 。LED が 
点滅 し て いる 状態 で 、 こ の キー を 押 
す と 、 す べ て の チャ ン ネ ルス トリ ッ 
プ の レコ ー ド イネ ー ブ ル が 解除 され 
ます 。 


チャ ン ネ ル の 選択 


Pro Tools の 単 一 チャ ン ネ ル を 選 


KR し た いと き は 、 そ の 


チャ ン ネ ル に 相当 する [SEL] キ ー を 押し ます 。 


Pro Tools の 複数 チャ ン ネ ル を 同時 に 選 
つの [SEL] キ ー を }# し た まき 
ー を 押し て チャ ン ネ ル を 追加 し ます 。 チ ャ ン ネ ル の 選択 中 


キ 


KR し た いと き は 、1 
、 他 の チャ ン ネ ル の [SEL] 


に 


、 選 択 が 解除 で きま す 。 


[SEL] キ ー を 押す と 


5 う 一 


チャ ン ネ ル の レベ ル 調 節 


1 


・FADER MODE セク ショ ン の [HOME] キー の LED 


が 点灯 し て いる こと を 確認 し ます 。 
LED が 点滅 し て いる と き は 、 [HOME] キ ー を 押し て 
LED を 点灯 に 切り 替え ます 。 


・ レ ベル を 調節 し た い チ ャ ン ネ ル に 相当 する フェ ー 


ダー を 操作 し ます 。 

[AUX 6] キ ー を 押し な が ら [SEL] キ ー を 押す と 、 該 当 
する チャ ン ネ ル の フェ ー ダ ー の レベ ル が リセ ッ ト で き 
ます 。 


チャ ン ネ ル の ミュ ー ト 


P 
j 


ン ネ ル が グル ー プ 化 さ れ て いた 場 


F 


ミュ ー ト を 解除 する に は 、 も う 一 


ro Tools の チャ ン ネ ル を ミュ ー ト する に は 、[ON] キ ー を 


し て キー の イン ジ ケ ー タ ー を 消灯 させ ます 。 操 作 し た チャ 
合 、 グ ルー プ 内 の すべ て の 
ャ ン ネ ル が 一 緒 に ミュ ー ト され ます 。 
[ON] キ ー を 押し て イン 


ジ ケ ー タ ー を 点灯 させ ます 。 
な お 、Pro Tools の ミュ ユート に は “イン プリ シッ トミ ュー 


M 


の 


ケー 


と "エク スプ リ シ ッ トミ ュー ト ' の 2 種類 が あり ます 。 こ 
e つの どちら の 状態 に な っ て いる か は 、 キ ー の イン ジ 
ター の 点灯 / 消灯 で 確認 で きま す 。 


・ イン プリ シッ トミ ュー ト 


他 の チャ ン ネ ル を ソロ に 切り 替え た た め 、 強 制 的 に 
ミュ ー ト され て いる 状態 で す 。 こ の と き [ON] キ ー の イ 
ンジ ケー ター は 点滅 し ます 。 


・ エク スプ リ シ ッ トミ ュー ト 


マニ ュ ア ル 操 作 で チャ ン ネ ル を オフ に 切り 替え た 状態 
で す 。 こ の と き [ON] キ ー の イン ジ ケ ー タ ー は 消灯 し 8 
す 。 


チャ ン ネ ル の パン の 調節 
Pro Tools の 各 チ ャ ン ネ ル の パン を 調節 し ます 。 


1 


・FADER MODE セク ショ ン の [AUX 7] キ ー を 押し 


ます 。 
キー の LED が 点灯 し ます 。 


・[F3] キ ー を 押し て ディ スプ レイ の 表示 を 


CHANNEL モー ド に 切り 替え ます 。 


CHANNEL モー ド の 画面 が 表示 され て いる と き は 、 画 
110/2 1 ~ 16 に パン の 設定 値 が 表示 され ます 。 


・[SEL] キー を 使っ て パン を 調節 し た い チ ャ ン ネ ル を 


選択 し ます 。 

ステ レオ チャ ン ネ ル の パン を 調節 する と き は 、STEREO 
セク ショ ン の [SEL] キ ー を 押し た 後 で [AUX 7] キ ー を 
押し 、L/R の チャ ン ネ ル を 選ん で くだ さい 。[AUX 7] 
キー を 押す た びに L/R の チャ ン ネ ル が 交互 に 切り 替 わ 
り ま す 。L チャ ン ネ ル が 選ば れ て いる と き は [AUX 7] 
キー の LED が 点灯 し 、SELECT ASSIGN フィ ー ル ド 
に "Pan' と 表示 され ます 。H チャ ン ネ ル が 選ば れ て いる 
と き は [AUX 7] キ ー の LED が 点滅 し 、SELECT 
ASSIGN フィ ー ル ド に “Pann” と 表示 され ます 。 


ノー ト : モノ ラル チャ ン ネ ル の パン の 調節 は 、 必 ず 
[AUX 7] キー が 点灯 し た 状態 で 行なっ て くだ さい 。 点 
ЖЕ С РАМ コン トロ ー ル を 調節 し て も 何 も 起き ま 
せん 。 


・SELECTED CHANNEL セク ショ ン の [PAN] コン 


トロ ー ル を 使っ て 選択 し た チャ ン ネ ル の パン を 調節 
し ます 。 


・ パ ン を 中 央 に リセ ッ ト し た いと き は 、 画 面 内 の ノブ 


に カー ソル を 合わ せ 、[AUX 6] キ ー を 押し な が ら 
[ENTER] キ ー を 押し ます 。 

パン の 設定 値 の リセ ッ ト は 、[AUX 7] キ ー が 点灯 し て 
いる 間 だ け 行 な えま す 。 


チャ ン ネ ル の ソロ 設定 


ジ 


[SOLO] キ ー を 押し ます 。 そ の チャ ン ネ ル が グル ー プ に 属 
て いる と き に は 、 そ の グル ー プ が ソ 
チャ ン ネ ル は ミュ ー ト され ます 。 

も う 一 度 [SOLO] キ ー を 押す と 、 ソ 


に 切り 替え た い Pro Tools の チャ ン ネ ル に 相当 する 


eti 
C 


に 切り 替わり 、 他 の 


が 解除 され ます 。 
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SEND A ~ SEND E ZU / ポス ト フリ ッ プ モー ド 


zn 

設定 フェ ー ダ ー/【[ON] キ ー/PAN コン トロ ー ル の 動作 を フリ ッ 
Pro Tools の 各 チ ャ ン ネ ル か ら SEND A — SEND E に 送 uunc E se Pd 
られ る 信号 の 送出 位置 を 切り 替え ます 。 US 


コン トロ ー ル 類 通常 モー ド フリ ッ プ モー ド 
1. [F3] キ ー を 押し て ディ スプ レイ の 表示 を フェ ー ダ ー チャ ン ネ ルレ ベル | AUX セン ドレ ベル 
CHANNEL モー ド に 切り 替え ます 。 [ON] キ ー チャ ン ネ ルミ ュー ト | AUX セン ドミ ュー ト 
PAN コン トロ ー ル | チャ ン ネ ルパン |AUX セ ンド バン 


О. FADER MODE セク ショ ン の [AUX 1] キ ーー 
[AUX 5] キ ー を 使っ て 、 操 作 す る AUX セン ド フリ ッ プ モー ド に 切り 替え る に は 、 次 の よう に 操作 し ます 。 
(SEND A — SEND E) を 選択 し ます 。 


1. FADER MODE セク ショ ン の [HOME] キー を 繰り 


3. AUX セン ド の プリ / ポス ト を 切り 替え る に は 、 画 返し 押し て 、 キ ー の LED を 点滅 させ ます 。 
面 内 の ノブ に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押 pis es ass D Sy 
し ます 。 "FLIP" と 表示 され ます 。 
[ENTER] キ ー を 押す ご と に プリ / ポス ト が 交互 に 切り 
替わり ます 。 О. FADER MODE セク ショ ン の [AUX 1] キ ーー 


[AUX 5] キ ー を 使っ て 操作 する AUX セン ド 
(SEND A ~ SEND E) を 選択 し ます 。 


SEND A ~ SEND E の セン ドレ ベル 操作 し た キー の イン ジ ケ ー タ ー が 点灯 し ます 。 
sme 
nin 
の 調 前 3. フェー ダー、[ON] キ ー、PAN コン トロ ー ル を 使っ 
Pro Tools の 各 チ ャ ン ネ ル か ら SEND A — SEND E へ の て 、 選 択 し た AUX セン ド の パラ メー ター を 操作 し 
セン ドレ ベル を 調節 し ます 。 ます 。 
E _ ステ レオ チャ ン ネ ル か ら ス テレ オ AUX セン ド に 信号 
1. [F3] キ ー を 押し て ディ スプ レイ の 表示 を を 送る 場合 は 、 左 右 の チャ ン ネ ル で 独自 に パン を 設定 で 
CHANNEL モー ド に 切り 替え ます 。 きま す 。 こ れ を 行なう に は 、FADER MODE セク ショ ン 
の [AUX 7] キ ー を 繰り 返し 押し ます 。 キ ー の イン ジ 
О. FADER МОРЕ セク ショ ン の [AUX 1] キ ーー ケー ター が 点灯 し て いる と き は 左 チ ャ ン ネ ル の パン 、 イ 
[AUX 5] キ ー を 使っ て 、 操 作 す る AUX セン ド ンジ ケー ター が 点滅 し て いる と き は 右 チ ャ ン ネ ル の パ 
(SEND A — SEND E) を 選択 し ます 。 ン が 調節 で きま す 。 
З. 画面 内 に ある セン ドレ ベル を 調節 し た い チ ャ ン ネ ル 
の ノブ に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル Pro Tools の チャ ン ネ ルス トリップ に 
を 回 し ます 。 プラ グイ ン を 割り 当て る 
フェ ー ダ ー/[ON] キ ー/PAN コン トロ ー ル の 動作 が フ 
リッ プ モ ー ド の と き は 、 フ ェ ー ダ ー を 操作 し て セン ドレ Pro Tools の チャ ン ネ ルス トリ ッ プ で 利用 可能 な 5 系 統 の 
ベル を 調節 で きま す 。 詳 し く は フリ ッ プ モー ド を ご 参照 イン サー ト に 、 プ ラグ イン を 割り 当て ます 。 
くだ さい 


1. [F2] キ ー を 押し て 、 表 示 を INSERT モー ド に 切り 
替え ます 。 


SEND A — SEND E の ミュ ー ト 
О. FADER MODE セク ショ ン の [AUX 8] キ ー を 押し 


フェ ー ダ ー/[ON] キー/PAN コン トロ ー ル の 動作 を フリ ッ ます 。 

プ モ ー ド に 切り 替え る と 、[ON] キ ー を 使っ て 各 セ ンド を [AUX 8] キ ー の イン ジ ケ ー タ ー が 点滅 し ます 。 こ の 状 

ミュ ー ト で きま す 。 詳 し く は フリ ッ プ モー ド を ど ご 参照 くだ さ 態 で プラ グイ ン を 割り 当て る チャ ン ネ ル が 遇 択 で さま 

E す 。 HESS : 
NER З. [SEL] キ ー を 使っ て 割り 当て を 行ない た い チ ャ ン ネ 

SEND А ~ SEND E の パン の 調節 ル を 選択 し ます 。 


ブ モ ー ド に 切り 替え る と 、SELECTED CHANNEL セク FA «в ЖЕ 
Еше вае лж INSERT/PARAM ボタ ン (①) が "INSERT" に な っ 


テレ オ の AUX セン ド に 送ら れる 信号 の パン を 調節 で きま て いる こと を 確認 し ます 。 
す 。 詳 し く は 次 の 項 を ご 参照 くだ さい 。 
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ボタ ン の 表示 が “PARAM" の と き は 、 ボ タン に カー ソル 
を 合わ せ 、[ENTEH] キ ー を 押し て “INSERT に 切り 替 
えま す 。 


INSERT ASSIGN/EDIT 


ASSIGN ] COMPARE ] BYPASS ] 


| 」 い こと ロー エ | CHONNFI 1 МЕТЕО l mem 


. ASSIGN ボタ ン (②) に カー ソル を 合わ せ 、 
[ENTER] キ ー を 押し て ボタ ン を オン に し ます 。 
この 状態 で プラ グイ ン の 割り 当て が 行なえ ます 。 ボ タン 
を オン に し た 後に 他 の チャ ン ネ ル の [SEL] キ ー を 押す 
と 、ASSIGN ボタ ン が オフ に な り ま す 。 他 の チャ ン ネ ル 
に プラ グイ ン を 割り 当て た いと き は も う 一 度 ASSIGN 
ボタ ン を オン に 設定 し ます 。 


画面 内 の ノブ 1 — 4 の いずれ か に カー ソル を 合わ 
せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル を 回 し て プラ グイ ン を 選 
択 し ます 。 

初期 状態 で は 画面 内 の ノブ を 使っ て 、 チ ャ ン ネ ルス ト 

リッ プ の イン サー ト 1 一 4 に 割り 当て る プラ グイ ン が 
選択 で きま す 。 イ ン サ ー ト 5 に プラ グイ ン を 割り 当て た 
い 場 合 は タブ スク ロー ル [ 0» ] キ ー を 押し て INSERT 
ASSIGN/EDIT フィ ー ル ド の 表示 を 切り 替え ます 。 

な お 、TDM シス テム を 利用 し て いる 場合 は 、 外 部 の アウ 
ト ボ ー ド プロ セッ サー を 割り 当て る こと も 可能 で す 。 


DI0/SETUP| Initial Data Ej STI2 STI3 STI4 
ST1L- ni OO иш [EDIT] le гє € - e Ф 


Ts 
а вте OOO 1 1000 || ESSE | ーー ポー ュー 


‘Insert 1-4 kick ТЫТ 
ЕМ AS >Nolnsert >Nolnsert >+*Holnsert : 


NE CE) [ттк үр 


・ プ ラグ イン の 割り 当て を 確定 させ る に は 、[ENTER] 
キー を 押し ます 。 
手順 6 — 7 を 繰り 返せ ば 、 チ ャ ン ネ ルス トリ ッ プ の 他 
の 位置 に ブラ グイ ン を 割り 当て る こと が で きま す 。 


・ 他 の チャ ン ネ ル も 同じ 要領 で プラ グイ ン を 割り 当て 
ます 。 


・ 割 り 当 て が 終っ た ら [AUX 8] キ ー を 押し て イン ジ 
ケー ター を 消灯 させ ます 。 
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プラ グイ ン の バラ メー ター を 調節 する 


イン サー ト に 割り 当て た プラ グイ ン の パラ メー ター を 調節 
し ます 。 


1. [Fo] キ ー を 押し て 、 デ ィ ス プレ イ の 表示 を INSERT 


モー ド に 切り 替え ます 。 


2. [SEL] キ ー を 使っ て プラ グイ ン の パラ メー ター を 調 


節 し た い チ ャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 


3. INSERT ASSIGN/EDIT フィ ー ル ド の パラ メー 


ター を 調節 し た い プ ラグ イン が 割り 当て られ て いる 
画面 内 の ノブ (イン サー ト 1 ~ 4) に カー ソル を 合わ 
せま す 。 


ノー ト : イン サー ト 5 に 割り 当て た プラ グイ ン の パ 
ラメ ー タ ー を 調節 し た いと き は 、 タ ブス クロ ー ル 
[P> ] キー を 押し て INSERT ASSIGN/EDIT 4 — 
ルド の 表示 を 切り 替え て 、 画 面 内 の ノブ を 選択 し ま 
す 。 


HSERT RSSIGN/EDIT 


— COMPARE ] | BYPASS | INSERT 


^ [nvR Off - i 
.8 In R 8.8 MixL 100 HisR 188 ; 


[uscnT | ГНОННЕТ | Г НЕТЕР l ee 


Д. ) パラ メー ター を 表示 させ る に は 、[ENTER] キー を 押 


し ます 。 

INSERT/PARAM ボタ ン が 自動 的 に "PARAM' に 切り 
替わり 、INSERT ASSIGN/EDIT フィ ー ル ド の 表示 が 
プラ グイ ン の パラ メー ター の 表示 に 切り 替わり ます 。 
この 状態 で パラ メー ター ノブ 1 ~ 4840 [ENTER] 
キー を 使っ て プラ グイ ン の パラ メー ター が 調節 で きま 
す 。 


INSERT RSSIGN:EDIT 


лпа [Cores] COMPARE ] [ BYPASS | PRRRM 


i inv Li "InvR Off - i 
i B.B In R 8.8 MixL 188 HixR 188 ;: 


TEF 


m=i a a a 


「 で HGRnFi 1 MFTFD 1 mmm 


・ タ ブス クロ ー ル キー を 使っ て 調節 し た い パ ラメ ー 


ター を 表示 させ ます 。 

多く の プラ グイ ン に は 、5 つ 以 上 の パラ メー ター が 含ま 
れ て いま す 。5 番目 以降 の パラ メー ター を 調節 する に 
は 、 タ ブス クロ ー ル ボタ ン を 使っ て 、INSEHT 
ASSIGN/EDIT フィ ー ル ド の 表示 (ペー ジ ) を 切り 替え 
ます 。 キ ー を 押し た 直後 は 、 現 在 の ペー ジ 番 号 と プラ グ 
イン 名 が 一 定時 間 表 示さ れ ま す 。 
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6. 画面 内 の ノブ に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー 
イー ル ま た は [ENTER] キー を 使っ て 設定 値 を 調節 
し ます 。 
1 つの パラ メー ター ノブ に は 1 種類 また は 2 種類 の パ 
ラメ ー タ ー が 割り 当て られ て いま す 。 オ ン / オフ を 切り 
替え る タイ プ の パラ メー ター を 調節 する 場合 は 
[ENTER] キ ー を 押し 、 可 変 式 の パラ メー ター は パラ 
メー ター ホイ ー ル を 回 し て 設定 値 を 調節 し ます 。 


INSERT ASSIGN/EDIT 


| assicN | ШЕЛ EyPRSS | 


о 
(In L-14.9 In В. Di Hi Міх 188 MixR 188 | 


Q9 o aQ 


ENTER ENTER ENTER ENTER 


で ncnnei à ЕТЕП |) ww 


プ . パラ メー ター の 調節 が 終っ た ら 、INSERT/PARAM 
ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し て 
ボタ ン の 表示 を "INSERT" に 切り 替え ます 。 


プラ グイ ン を バイ バス させ る 


Pro Tools の チャ ン ネ ルス トリ ッ プ に 割り 当て た 特定 の プ 
ラグ イン を バイ パス させ ます 。 

これ を 行なう に は 、 プ ラグ イン が 割り 当て られ て いる チャ ン 
ネル を [SEL] キ ー を 使っ て 選択 し 、 デ ィ ス プレ イセ クシ ョ ン 
の [F2] キ ー を 押し て 、 デ プレ イ の 表示 を INSERT モー 
ド に 切り 替え ます 。 

プラ グイ ン を バイ パス させ る に は 、 バ イ パ ス させ た い プ ラグ 
イン の パラ メー ター を INSERT ASSIGN/EDIT フィ ー ル 
ド に 表示 させ 、BYPASS ボタ ン を オン に し ます 。 


Савета) (сонета) 
[EET 


nL 8.8 Іп В 8.8 MixL 188 HixR 188 


ENTTTTIIIAAM で HGNNFI 1 МЕТЕО l Fw 


スク ラブ / シャ トル 機能 の 操作 


USER DEFINED KEYS[1] ~ [8] の いずれ か に "DAW 
SCRUB’ / パラ メー ター を 割り 当て れ ば 、 パ ラメ ー タ ー ホ 
イー ル を 回 し て Pro Tools を 正方 向 / 逆 方 向 に 再生 で きま 
す 。 同 じ よ うに DAW SHUTTLE' パラ メー ター を 割り 当て 
れ ば 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル を 回 し て 再 送り や 再生 巻き 
戻し が 行なえ ます 。 


1. USER DEFINED KEYS[1] [81] の いずれ か の 
キー に “DAW SCRUB” また は “DAW SHUTTLE” 
を 割り 当て ます 。 
ユー ザー 定義 キー の 割り 当て を 行なう に は 、 一 度 レ イ 
ヤー を 切り 替え て リモ ー ト コン トロ ー ル を 解除 する 必 
要 が あり ます 。 ユ ー ザ ー 定 義 キ ー の 割り 当て 方 法 は 、 取 
扱 説明 書 ( 國 子 ) の [ユー ザー 定義 キー を 使う 」 を ご 参照 
くだ さい 


Q.LAYER セク ショ ン の [REMOTE] キー を 押し て 、 
Pro Tools の リモ ー ト コン トロ ー ル が 行なえ る 状態 
に 切り 替え ます 。 


З. Pro Tools の トラ ンス ポー ト が 停止 し て いる こと を 
確認 し ます 。 


4. 手順 1 で DAW SCRUB パラ メー ター また は 
DAW SHUTTLE を 割り 当て た ユー ザー 定義 キー を 
押し ます 。 
この 状態 で スク ラブ / シャ トル 機能 が 利用 で きま す 。 


5b.) パラ メー ター ホイ ー ル を 回 し ます 。 
パラ メー ター ホイ ー ル を 時 計 回 り に 回 し た と き は 正方 
向 に 、 反 時 計 回 り に 回 し た と き は 、 逆 方 向 に 再生 し ます 。 
クラ ブ 再 生 す る 最小 単位 は 、Pro Tools の Edit ウィ 
ンド ウ の ズー ム 倍 率 に 応じ て 変化 し ます 。 


6. ス クラ ブ / シャ トル 機能 を 解除 する に は 、 手 順 1 で 
DAW SCRUB パラ メー ター また は DAW 
SHUTTLE を 割り 当て た ユー ザー 定義 キー を 押し ま 
す 。 
ユー ザー 定義 キー に DAW STOP パラ メー ター を 割り 

当て て いた 場合 、 そ の キー を 押す と スク ラブ / シャ トル 

機能 が 解除 で きま す 。 な お 、 ス クラ ブ 中 に Pro Tools の 

再生 や 早送り を 行なう と 、 ス クラ ブ 機 能 は 自動 的 に 解除 

され ます 。 


ノー ト : スク ラブ / シ ャ トル 機能 は 、Pro Tools 側 か 
ら 予期 せ ず 解除 され る 場合 が あり ます 。 こ の た め 、 ス 
クラ ブ / シ ャ トル 機能 を 利用 する と き に は 、 デ ィ ス プ 
レイ の P. WHEEL МОРЕ 7 フィ ー ル ド に “SCRUB" € 
た は “SHUTTLE" と 表示 され て いる こと を 確認 し て く 
だ さい 。 な お 、 現 在 の スク ラブ / シ ャ トル 機能 の 状態 
は 、 機 能 を 割り 当て た ユー ザー 定義 キー の イン ジ ケ ー 
ー の 点灯 で 確認 する こと も で きま す 。 
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オー トメ ーション の 操作 


ユー ザー 定義 キー に 、Pro Tools の オー トメ ーション モー 
ド を 選択 する パラ メー ター(DAW AUTO READ, DAW 
AUTO TOUCH な ど ) を 割り 当て れ ば 、 ユ ー ザ ー 定 義 キ ー を 
使っ て チャ ン ネ ル ご と の オー トメ ーション の 動作 状態 を 切 
り 替 える こと が で きま す ( ユ ー ザ ー 定 義 キ ー に 機能 を 割り 当 
て る 方 法 は 、 取 扱 説明 書 ( 國 子 ) の 「 ユ ー ザ ー 定 義 キ ー を 使う 」 
を を ご 参照 くだ さい )。 
STEREO OUT チャ ン ネ ル の [SEL] キ ー を 押す と キー の イ 
ンジ ケー ター が 点滅 し ます (1 ~ 16 の 各 チ ャ ン ネ ル の 
[SEL] キ ー が オー トメ ーション の 設定 モー ド に な り ま す )。 
この 状態 で 1 ~ 16 各 チ ャ ン ネ ル の うち 該当 する [SEL] 
キー を 押し な が ら 、 パ ラメ ー タ ー を 割り 当て た ユー ザー 定義 
キー を 押す と 、 チ ャ ン ネ ル ご と の オー トメ ーション の 動作 状 
態 を 切り 替え る こと が で きま す 。 

また 、[SEL] キ ー が オー トメ ーション の 設定 モー ド の と き 
は 、[SEL] キ ー を 押す た びに フェ ー ダ ー タ ッ チ ・ ア ンタ ッ チ 
の コマ ンド を Pro Tools に 対し て 送信 し ます 。 オ ー ト メ 
ショ ン の パン チイ ン ・ パ ンチ アウ ト を 行なう と き に ご 使用 く 
だ さい 。 


ノー ト : フェ ー ダ ー を 操作 する だ け で も 、 フ ェ ー ダ ー タ ッ 
チコ マン ド は 送信 され ます 。 ま た 、PLAY・STOP な どの ト 
ラン スポ ー ト の 状態 が 変化 する 場合 も すべ て の チャ ン ネ 
ル の フェ ー ダ ー ア ンタ ッ チ コマ ンド を 送信 し て いま す 。 


な お 、 現 在 選ば れ て いる オー トメ ーション モー ド に 応じ て 、 
チャ ン ネ ル ご と の [SEL] キ ー の LED が 次 の よう に 変化 し 
ます 。 


ユー ザー 十蘭 キー の 機能 | オー トメ ーション DE 
モー ド 

DAW AUTO WRITE Auto write 

DAW AUTO TOUTCH | Autotouch | 00007 

DAW AUTO LATCH | Autolatch 

DAW AUTO READ Auto read 点灯 

DAW AUTO OFF Autooff [ЖП] 


リモ ー ト レイ ヤー で 
Nuendo/Cubase を 操作 する 


り リモ ー ト レイ ヤー を 使っ て Nuendo や Cubase を リモ ー 
トコ ント ロー ル し ます 。 


Ш コン ビ ピュー ター 側 の 設定 


1. 下記 URL か ら Yamaha Steinberg USB Driver 
を ダウ ン ロ ー ド し て 、 付 属 の イン ス トー ル ガ イ ド に 
従っ て ドラ イ バ ー を イン スト ー ル し ます 。 
http://proaudio.yamaha.co.jp/ 


2. 01V96i を USB ケー ブル で 接続 し ます 。 


3.01V96i の 電源 が オン に な っ て いる こと を 確認 し 
ます 。 


4. Nuendo/Cubase ソフ トウ ェ ア を 起動 し 、Device 
Setup メニ ュー を 選ん で 01V96i と コン ピュ ー 
ター が 通信 を 行なえ る よう Nuendo/Cubase を 設 
定 し ます 。 

E し い 設 定 方 法 は Nuendo/Cubase 付属 の 取扱 説明 

書 を ご 参照 くだ さい 。 


ET 
| mu 


il O1V96i 側 の 設定 


1 . P.84 を 参考 に し て 、DIO/SETUP 画面 の 
MIDI/HOST ペー ジ を 設定 し ます 。 


2. LAYER セク ショ ン の [REMOTE] キー を 押し 、 
TARGET フィ ー ル ド の 設定 を Nuendo/Cubase 
に 切り 替え ます 。 
この 状態 で 、 選 択 し た リモ ー ト レイ ヤー を 使っ て 
Nuendo/Cubase ソフ トウ ェ ア の リモ ー ト コン トロ ー 
ル が 行なえ ます 。 
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リモ ー ト レイ ヤー で その 他 の 
DAW を 操作 する 


Pro Tools と 同じ プロ トコ ル に 対応 する その 他 の DAW Y 
フト ウェ ア を リモ ー ト コン トロ ー ル し ます 。 


E コン ビ ピュー ター 側 の 設定 


1. 下記 URL か ら Yamaha Steinberg USB Driver 
を ダウ ン ロ ー ド し て 、 付 属 の イン ス トー ル ガ イ ド に 
従っ て ドライバー を イン ス トー ル し ます 。 
http://proaudio.yamaha.co.jp/ 


どど . DAW ソフ トウ ェ ア を 起動 し 、OD1V96i と コン 

ピュ ー タ ー が 通信 を 行なえ る よう に 設定 し ます 。 
詳し い 設定 方 法 は DAW ソフ トウ ェ ア の 取扱 説明 書 を 
ご 参照 くだ さい 


Ш 01V96i 側 の 設定 


1 . P.84 を 参考 に し て 、DIO/SETUP 画面 の 
MIDI/HOST ペー ジ を 設定 し ます 。 


2. 01V96i を USB ケー ブル で 接続 し ます 。 


3. LAYER セク ショ ン の [REMOTE] キー を 押し 、 
TARGET フィ ー ル ド の 設定 を General DAW に 切 
り 替 えま す 。 
この 状態 で 、 選 択 し た リモ ー ト レイ ヤー を 使っ て DAW 
ソフ トウ ェ ア の リモ ー ト コン トロ ー ル が 行なえ ます 。 


リモ ー ト レイ ヤー で MIDI 機器 を 
操作 する (MIDI リモ ー ト ) 


リモート レイ ヤー の ター ゲッ ト と し て “USER DEFINED” 
を 選べ ば 、 チ ャ ン ネ ル モ ジ ュー ル セ ク ショ ン の [ON] キ ー や 
フェ ー ダ ー の 操作 に 応じ て MIDI X メッ セー ジ を 出力 し 、 外 部 
の MIDI 機器 (シン セ サ イ ザー や トー ンジ ェ ネ レー ター な 
ど ) の パラ メー ター を リモ ー ト コン トロ ー ル で きま す (MIDI 
リモ ー ト 機能 )。 
各 操 作 子 に 割り 当て た MIDI メッ セー ジ は 、4 つの バン ク に 
保存 で きま す 。 工 場 出荷 時 に は 、 各 バン ク に 主要 な MIDI 機 
器用 の 設定 が 保存 され て お り 、 こ れ ら の バン ク を 呼び 出せ 
ば 、 す ぐに で も MIDI リモ ー ト 機能 が 利用 で きま す 。 
また 、 必 要 な ら ば 、[ON] キ ー や フェ ー ダ ー に お 客 様 ご 自身 
が MIDI x メッ セー ジ を 割り 当て て 、 特 定 の MIDI 機器 の パラ 
メー ター を 操作 する こと も 可能 で す 。 


MIDI リモ ー ト 機能 を 利用 する 


ここ で は 、 工 場 出 荷 時 に 保存 され て いる MDI リモ ー ト の 設 
定 を 呼び 出し て 利用 する 方 法 を 説明 し ます 。 
01V96i の 工場 出荷 時 に は 、4 つの MIDI リモ ー ト の バン 
ク ( バ ンク 1 一 4) に 、 次 の よう な MIDI x メッ セー ジ の セッ ト 
が プロ グラ ム さ れ て いま す 。 


操作 子 の 機能 
バン ク та ーー 
[ON] キ ー | フェ ー ダ ー 
1 GM 音源 の ボリ ュー ム の 調節 nm Volume 
o |8M 音源 の エフ ェクト セン ド _ Effect 
レベ ル の 調節 Send 
3 | XG 音 源 の ボリ ユー ム の 調節 — Volume 
Cubase シリ ー ズ の ミキ サー 
^ | の ミュ ー ト 、 ボ リュ ー ム の 調節 | Mute | Volume 


1. 01V96i の MIDI OUT 端子 と MIDI 機器 の MIDI 
IN 端子 を 接続 し ます 。 


| MIDI IN 端子 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


リモ ー ト レイ ヤー で MIDI 機器 を 操作 する (MIDI リモ ー ト ) 95 


2. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] (1) TRANSMIT ENABLE/DISABLE ボタ ン 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の MIDI リモ ー ト 機能 の 有効 / 無効 を 切り 替え ます 。 


MIDI/HOST ペー ジ を 表示 させ ます 。 ② INITIALIZE ボタ ン 


BANK フィ ー ル ド で 選択 し て いる バン ク の 設定 内 容 を 
初期 状態 に 戻し ます 。 


DIOZSETUP Initial [ata peL STI2 STI3 STI4 
STIL STITIO murmr © © © e| (8 BANK フィ ー ル ド 


4 つの ボタ ン で バン ク を 選択 し ます 。 


PORT ID 


.MIDI/TO HOST SETUP. 


(Q ID SHORT/LONG パラ メー ター ボッ クス 
チャ ン ネ ル に つけ られ た 名 前 を 表示 し ます 。ID の 位置 
に は 、 現 在 操作 し て いる MIDI 機器 の チャ ン ネ ル 
CRSCRDE LINK | 


¿ — LEAD == (RMO1 ~ RM16) が 表示 され ます 。 
Em 5 
ON フィ ー ル ド 
現在 選ば れ て いる チャ ン ネ ル (RMO1 ~ RM16) で 、 
[ON] キ ー に 割り 当て られ て いる MIDI X メッ セー ジ の 種 
類 を 16 進数 や アル ファ ベッ ト で 表示 し ます 。 
・ LATCH/UNLATCH ボタ ン 
キー を 押し た と き の 動 作 ( ラ ッ チ / アン ラッ チ ) を 切り 


Rx PORT StudioManager | 
Tx PORT DAH | 
--REMOTE | 


З. SPECIAL FUNCTIONS 7 フィ ー ル ド の REMOTE 替え ます 。 
パラ メー ター ボッ クス ((①) に カー ソル を 合わ せ 、 バ - LEARN ボタ ン 
ラフ メー ター ホイ ー ル を 回 し て "MIDI" を 選択 し た 後 この ボタ ン を オン に する と 、MIDI IN 端子 か ら 受信 し た 
で [ENTER] キ ー を 押し ます 。 MIDI X メッ セー ジ を DATA パラ メー ター ボッ クス に 割 
すでに MIDI ポー ト が 使用 され て いる 場合 は 、 割 り 当 て り 当 で ます 。 
内 容 の 変更 を 確認 する ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ が 表示 = . 
され ます 。 こ の 場合 は YES ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、 * БАТА а ее ОА | 
[ENTER] キ ー を 押し ます 。 [ON] キ ー に 割り 当て られ た MIDI メッ セー ジ を 16 進 


数 や アル ファ ベッ ト で 表示 し ます 。 


ヒン ト : REMOTE パラ メー ター ボッ クス が 表示 され 


な い 場 合 は 、 手 順 4、5 を 参考 に し て 先 に TARGET (8) FADER フィ ー ル ド 
フィ ー ル ド を 設定 し て か ら 手 順 2、3 を 行っ て みて く 現在 選ば れ て いる チャ ン ネ ル (RMO1 ~ RM16) で 、 


だ さい 。 フェ ー ダ ー に 割り 当て られ て いる MIDI メッ セー ジ を 
6 進数 や アル ファ ベッ ト で 表示 し ます 。 


4. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て DIO/SETUP 画面 の 
REMOTE ペー ジ を 表示 させ ます 。 


6. BANK フィ ー ル ド の 1 ボタ ン ~ 4 ボタ ン の 中 か 
ら 、 利 用 し た い バ ンク に 相当 する ポタ ン に カー ソル 
を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ます 。 

5. TARGET パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ フ 
せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル を 回 し て "USER 
DEFINED" 2x /y C [ENTER] キー を 押し ます 。 
設定 の 切り 替え を 確認 する ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ が 


.LAYER セク ショ ン の [REMOTE] キ ー を 押し て リ 
モー トレ イヤ ー に 切り 替え ます 。 
この 状態 で MIDI リモ ー ト 機能 が 利用 で きま す 。 


表示 され ます 。YES ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て 8 [ON] キー フ ェ ー ダ ー を 操作 し て MIDI 機器 を リ 
= 容 が 次 うに 変 * M 

E um を 押す と 、 表 示 内 容 が 次 の よう に 変化 し モー トコ ント ロー ル し ます 。 

© 


[|10ZSETUP Initial Dal 815711 5112 S|T3 5114 
RIT1L-STHIU mi umma € © (р © 


[EMOTE] EE | 
TRANSMIT BANK 
ID SHORT LONG 回 回 


*FI1g1) = 


LER 


£N MACHINE 4 
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操作 子 に MIDI X メッ セー ジ を 割り 当て 
る 


あら か じ め 保 存 さ れ て いる 設定 を 利用 すれ ば 、 す ぐに MIDI 
リモ ー ト 機能 を 使う こと が で きま す 。 し か し 、 必 要 な ら ば 
[ON] キ ー、 フ ェ ー ダ ー に お 客 様 ご 自身 が MIDI メッ セー ジ 
を 割り 当て る こと も 可能 で す 。 
ここ で は チャ ン ネ ル 1 の [ON] キ ー に ホー ルド オン / オフ 
(それ ぞ れ 値 が 157/0 の コン トロ ー ル チェ ンジ #64) #8] 
り 当 て る 方 法 を 例 に 挙げ 、 各 操作 子 に MIDI メッ セー ジ を 割 
り 当 て る 方 法 を 説明 し ます 。 


1.01V96i の MIDI IN 端子 と ホー ルド オン / オフ を 
コン トロ ー ル で きる フッ トス イッ チ を 接続 し た 
MIDI キー ボード の MIDI OUT 端子 を 接続 し 、 
01V96i を MIDI リモ ー ト 機能 が 利用 で きる 状態 に 
設定 し ます 。 


MIDI OUT уу MIDI IN 
m— o о осоососо 


ШШ 


MIDI キー ボー ド 


MIDI OUT 端子 (dj MIDI IN 端子 


フッ トス イッ チ 


О. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
REMOTE ペー ジ を 表示 させ 、TARGET パラ メー 
ター ボッ クス の 設定 を "USER DEFINED" に 切り 替 
えま す 。 
この 状態 で MIDI リモ ー ト 機能 が 有効 に な り ま す 。MIDI 
リモ ー ト 機能 の 利用 方 法 に つい て は 、 前 項 を ご 参照 くだ 
さい 。 


3. BANK フィ ー ル ド の 1 ~ 4 ボタ ン の 中 か ら 、 利 用 
し た い バ ンク に 相当 する ポタ ン に カー ソル を 合わ 
せ 、[ENTER] キ ー を 押し ます 。 


4. [SEL] キ ー を 使っ て 割り 当て を 行なう チャ ン ネ ル を 


選択 し ます 。 
ON/FADER の 各 フ ィ ー ル ド に 、 現 在 割り 当て られ て い 
る MIDI メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


ヒン ト : 割り 当て を 行なう チャ ン ネ ル は 、ID 
SHORT/LONG パラ メー ター ボッ クス で 選択 する こ 
と も で きま す 。 


. ON フィ ー ル ド の LEARN ボタ ン に カー ソル を 合わ 


せ 、[ENTER] キ ー を 押し ます 。 
この 状態 で 、O1V96i の MIDI IN 端子 で 受信 し た MIDI 
メッ セー ジ が 、ON フィ ー ル ド に 割り 当て られ ます 。 


・MIDI キー ポー ド の フッ トス イッ チ を 踏み 込み ます 。 


DATA パラ メー ター ボッ クス に ホー ルド オン の MIDI 
メッ セー ジ が 割り 当て られ ます 。 


| im [Nn 


& MIDI X メッ セー ジ の 内 容 は 次 の と お り で す 。 


・ 00 ~ 7Е 


実際 の MIDI メッ セー ジ を 16 進数 で 表わし ます 。 


・ END 


7. 


8 


IDI メッ セー ジ の 最後 を 表わし ます 。 こ れ 以 降 の 
DATA パラ メー ター ボッ クス の 設定 は 無視 され ます 。 


DATA パラ メー ター ボッ クス に 何 も メ ッ セ ー ジ が 選ば 
れ て いな いこ と を 表わし ます 。 


ヒン ト : LEARN ボタ ン を 使っ て MIDI メ ッ セ ー ジ を 
割り 当て る と 、 自 動 的 に メッ セー ジ の 最後 を 判断 し て 
“ЕМО” お よび “一 "が 設定 され ます 。 


フッ トス イッ チ を 踏み 込ん だ まま 、LEARN ボタ ン 
を オフ に し ます 。 


・ カ ー ソ ル を 3 バイ ト 目 の “7F" に 合わ せ 、 パ ラメ ー 


ター ホイ ー ル を 回 し て 設定 値 を "SW" に 変更 し ます 。 


| ro (e 


“БМ” は [ON] キ ー の オン / オフ に 応じ て 変化 する 可変 
値 で す 。MIDI リモ ー ト 機能 で は 次 の よう な 可変 値 が 設 
定 で きま す 。 


・ SW 


[ON] キ ー の DATA パラ メー ター ボッ クス だ け で 選択 
可能 な 可変 値 で す 。[ON] キ ー が オン の と き に “7F「 CT 
進数 で は 127)、 オ フ の と き に “00' ( 十 進 数 で は 0) の 
値 が 出力 され ます 。 
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・ FAD 
フェ ー ダ ー の DATA パラ メー ター ボッ クス だ け で 選択 
可能 な 可変 値 で す 。 フ ェ ー ダ ー の 操作 に 応じ て 00" 一 
"7F' ( 十 進 数 で は O ~ 127) の 範囲 で 連続 的 に 変化 す 
る 値 が 出力 され ます 。 


ヒン ト : [ON] キー の DATA パラ メー ター ボッ クス で 
"SW" が 設定 され て いな い 場 合 、 現 在 の MIDI メ ッ 
セー ジ が その まま 出力 され ます 。 


ノー ト : フェ ー ダ ー の DATA パラ メー ター ボッ クス 
で は 、 必 ず 1 Оо РАО” に 設定 し な けれ ば な り ま せ 
A FAD が 設定 され て いな い 場 合 は 、 フ ェ ー ダ ー を 操 
作 し て も 何 も 起こ り ま せん 。 


9. LATCH/UNLATCH ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、 
[ENTER] キー を 押し て [ON] キ ー を 押し た と き の 動 
作 を 次 の 中 か ら 選 択 し ます 。 


・ LATCH( ラ ッ チ ) 
[ON] キ ー を 押す た びに オン / オフ が 切り 替わり ます 。 
・ UNLATCH( ア ン ラ ッ チ ) 


[ON] キ ー を 押し て いる 間 だ け オ ン に な り 、 放 す と オフ 
に な り ま す 。 


ヒン ト : ラッ チ ま た は アン ラッ チ を 選ん だ と き の 、 
[ON] キ ー の 動作 は 次 の よう に な り ま す 。 


B SW” を 指定 し た 場合 
・LATCH( ラ ッ チ ) 


MIDI デー タ 送 信 MIDI デー タ 送 信 
(SW=7F) (SW=00) 
消灯 点灯 消灯 


[ov] > ETN > ЕШШ > KUN > [oj 


りり て 


・ UNLATCH( ア ン ラ ッ チ ) 
MIDI デー タ 送 信 MIDI デー タ 送 信 
(SW=7F) (SW=00) 
f 1 
消灯 点灯 消灯 
o] > ШШ) > [оч] 


ヾ 


B "SW を 指定 し な い 場 合 
・ UNLATCH( ア ン ラ ッ チ ) 


MIDI デー タ 送 信 


\ 


消灯 点灯 消灯 


Гом )) > [ТЕ > Гон ) 


J 


ヒン ト : “SW を 指定 し な いと き 、 通 常 は アン ラッ チ 
の 状態 で 使用 し ます 。 


10. チ ャ ン ネ ル の 名 前 を 変更 し た いと き は 、ID LONG パ 
ラメ ー タ ー ボ ックス に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] 
キー を 押し て TITLE EDIT ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ 
を 表示 させ ます 。 

名 前 の 入力 方 法 は 、 取 扱 説明 書 ( 國 子 ) の 「TITLE EDIT 
ウィ ンド ウ 」 を ご 参照 くだ さい 。 


ヒン ト : 

・ INITIALIZE ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て 
[ENTER] キー を 押す と 、 現 在 選 ば れ て いる バン ク 
を 初期 状態 に 戻す た め の ポ ッ プ アッ プ ウ ィ ン ド ウ 
が 表示 され ます 。 

- LEARN ボタ ン は 使わ ず に 、1 つ 1 つの MIDI メッ 
セー ジ を マニ ュ ア ル 操 作 で 割り 当て る こと も 可能 
で す 。 


01V96i—— リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 
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マシ ンコ ント ロー ル 機 能 


01V96i で は 、MIDI 端子 や USB 端子 な ど を 経由 し て 
MMC コマ ンド を 送信 し 、MMC に 対応 する 機器 の トラ ンス 
ポー ト や トラ ッ ク の 選択 を リモ ー ト コン トロ ー ル で きま す 。 


ノー ト : 実際 に コン トロ ー ル 可能 な パラ メー ター は 接続 
し て いる 機器 に 応じ て 異な り ま す 。 コ ント ロー ル 可 能 な パ 
ラメ ー タ ー に つい て は 外部 機器 の 取扱 説明 書 を ご 参照 く 
だ さい 。 


1 . 次 の 図 を 参考 に し て 01V96i と 外部 機器 を 接続 し 
ます 。 
この 図 は 、MIDI 端子 を 使っ て 外部 機器 を 接続 し た 場合 
の 例 で す 。 


MIDI OUT t i MIDI IN 


MIDI OUT 端子 Ы 


MIDI IN 端子 


О. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
MIDI/HOST ペー ジ を 表示 させ ます 。 


DIO/SETUP Initial Data peL STI2 STI3 STI4 
Sri ST OO шоо е е е е 
[HTDT/TO HOST SETUP) 


SPECIAL FUNCTIONS 


Studio Manager 

DAH 

REMOTE 

= || CASCADE LINK 3 
Что} peau] 


REGUEST 


З. MACHINE CONTROL 7 フィ ー ル ド (①) の PORT 
パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラ 
メー ター ホイ ー ル を 回 し て MMC の 送信 先 を 選択 し 
ます 。 

MMC の 送信 先 に は 、 次 の 端子 / スロ ッ ト が 選択 で きま 
す 。 


* MIDI........................ MIDI 端子 
* USB... USB 端子 
* SLOT dne MY 16-mLAN(mLAN カー ド ) が 


装着 され た スロ ッ ト 


"USB" を 選ん だ 場合 は 、 右 側 の パラ メー ター ボッ クス 
に カー ソル を 移動 し 、8 系 統 の ポー ト の 中 か ら 使用 する 
ポー ト を 選択 し こく だ さい 。 


4. DEVICE ID パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合 


わせ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル を 回 し て 01V96i の 
MMC デバ イス ID を 外部 機器 と 一 致 さ せま す 。 
MMC コマ ンド は 同じ ID を 持つ 機器 に の み 有 効 で す 。 
この た め 、 必 ずり モー トコ ント ロー ル し た い 機 器 と 
01V96i の MMC デバ イス ID を 一 致 さ せま す 。 


5. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 


キー を 繰り 返し 押し て DIO/SETUP 画面 の 
MACHINE ペー ジ を 表示 させ ます 。 


DIOZSETUP Initial Data (5711 STI2 STI3 STI4 
STIL STITIC c c € € 
[MACHINE CONT OL 

я HG 


HPTURI 
HPTURI 
HPTURI 
HPTURI 
HPTURI 
HPTURI 


HPTURI 
HPTURI 
HPTURI 


=] fol fol fal fal fal fal fol fo 
本 回 回 回 回 回 回 回 


この ペー ジ に 含ま れる 各 項 目 は 、 次 の と お り で す 。 


(① LOCATE/TIME フィ ー ル ド 
ロケ ー ト ポイ ント の 設定 を 行ない ます 。 
・ LOCATE 1 ~ 8 ボタ ン 
TIME フィ ー ル ド に 設定 され て いる 位置 に 外部 機器 を 
ロケ ー ト させ ます 。 
・ RTZ ボタ ン 
タイ ムコ ー ド の ゼロ の 位置 に 外部 機器 を ロケ ー ト させ 
ます 。 
・ TIME フィ ー ル ド 
ロケ ー ト ポイ ント を 時 間 / 分 / 秒 / フレ ー ム 単位 で 設 
定 し ます 。 
・ CAPTURE ボタ ン 


在 の 外部 機器 の 位置 を TIME フィ ー ル ド に 取り 込み 
ます 。 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


(2) TRACK ARMING フィ ー ル ド 
外部 に 接続 され て いる 外部 機器 の トラ ッ ク を 操作 し ま 
す 。 
・ 1 24 ボタ ン 
外部 機器 の トラ ッ ク 1 ~ 24 の オン / オフ 、 お よび 録音 
待機 状態 の 設定 / 解除 を 切り 替え ます 。 
・ ALL CLEAR ボタ ン 
この ボタ ン を オン に する と 、1 ~ 24 ボタ ン が すべ て オ 
フ に 切り 替わり ます 。 
(3) TRANSPORT Z フィ ー ル ド 
外部 機器 の トラ ンス ポー ト 操 作 を 行ない ます 。 


・ REW RIJ... 外部 機器 を 巻き 戻し ます 。 

・ FF ポ タン шыны 外部 機器 を 早送り し ます 。 

・ STOP ボタ ン ……… 外部 機器 を 停止 し ます 。 

・ PLAY AZ. 外部 機器 を 再生 し ます 。 

・ ВЕС ボタ ン uu. PLAY ボタ ン と 組み 合わ せ て 、 外 部 


機器 の 録音 を 開始 し ます 。 


(4) FRAMES フィ ー ル ド 
タイ ムコ ー ド の フレ ー ム レー ト を 24/25/30D( ド 
ッ プ フレ ー ム )/30 の 中 か ら 選 択 し ます 。 


6. トラ ンス ポー ト を 操作 し た い 場 合 は 、 
TRANSPORT フィ ー ル ド の 操作 し た い ボ タン に 
カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 


7. 必要 に 応じ て LOCATE/TIME フィ ー ル ド や 
TRACK ARMING フィ ー ル ド の 各 ボ タン / フィ ー 
ルド に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER1 キ ー や パラ メー 
ター ホイ ー ル を 使っ て 外部 機器 を コン トロ ー ル し ま 
す 。 


ヒン ト : 必要 な ら ば 、 パ ネル 上 の ユー ザー 定義 キー を 
使っ て マシ ンコ ント ロー ル の 各 和 機能 を 操作 する こと 

も 可能 で す (ユー ザー 定義 キー に 機能 を 割り 当て る 方 
法 は 、 取 扱 説明 書 (冊子 ) の 「 ユ ー ザ ー 定 義 キ ー を 使う 
を ご 参照 くだ さい 。)。 
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MIDI 


この 章 で は 、01V96i の MIDI 関連 の 機能 に つい て 説明 し 
ます 。 


O1V96i の MIDI に つい て 


O1V96i で は 、 コ ント ロー ル チ ェ ンジ や プロ グラ ムチ ェ ン 
ジ な どの 各種 MIDI メッ セー ジ を 使っ て 、 外 部 か ら 
01V96i の シー ン の 切り 替え や パラ メー ター の 変更 を 操作 
し た り 、01V96i の 内 部 デー タ を 外部 MIDI 機器 に 保存 し 
た り で きま す 。 

01V96i で 利用 で きる メッ セー ジ に は 、 次 の よう な 種類 が 
あり ます 。 こ れ ら の MIDI メッ セー ジ は 、 送 信 ま た は 受信 の 
オン / オフ を 個別 に 設定 で きま す 。 


・ プロ グラ ムチ ェ ン ジ 

グラ ムチ ェ ン ジ ナ ン バ ー に 01V96i の シー ン を 割 
当て て 、 シ ー ン を 切り 替え た と き に プロ グラ ムチ ェ ン 

ジ を 送信 し ます 。 ま た 、 外 部 か ら プ ログ ラム チェ ンジ を 

受信 し て シー ン を 切り 替え ます 。 

コ 


ント ロー ル チ ェ ンジ 
ント ロー ル チ ェ ンジ ナン バー に 、01V96i の 各種 パラ 
メー ター を 割り 当て て 、 パ ラメ ー タ ー の 変化 に 応じ て コ 
ント ロー ル チ ェ ンジ を 送信 し ます 。 ま た 、 外 部 か ら コ ン 
トロ ー ル チェ ンジ を 受信 し て 、 パ ラメ ー タ ー を 変化 させ 


・ シス テム エク スク ルー シブ メッ セー ジ 
パラ メー ター の 変化 に 応じ て "パラ メー ター チェ ンジ 
と 呼ば れる シス テム エク スク ルー シブ メッ セー ジ を 送 
信 し ます 。 ま た 、 外 部 か ら パ ラメ ー タ ー チ ェ ン ジ を 受信 
し て 、 パ ラメ ー タ ー を 変化 させ ます 。 
・ MMC(MIDI マシ ンコ ント ロー ル ) 
外部 に 接続 し た MMC 対応 機器 を リモ ー ト コン トロ ー 
ル し ます 。 
・ ノー ト オ ン / オフ 
主 に 内 蔵 エ フェ クト の エフ ェクト プロ グラ / 
“FREEZE” の パラ メー ター を 調節 する の に 利用 し ます 。 
・ バル クダ ンプ メッ セー ジ 
内 部 の 各種 デー タ を シー ケン サー や MIDI ファ イラ ー に 
保存 し ます 。 ま た 、 こ の デー タ を 受信 し て 各種 デー タ を 
書き 換え ます 。 


MI 


・ MIDI IN/THRU/OUT 端子 


・ USB 端子 


DI メッ セー ジ の 送受 信 に は 、 次 の 端子 が 利用 で きま す 。 


一 般 的 な MIDI 機器 と の 間 で MIDI х メッ セー ジ を 送受 信 
する と き に 利用 し ます 。MIDI IN/OUT 端子 で は それ ぞ 
れ 1 ポー ト 分 (16 チャ ン ネ ル X 1 系 統 ) の MIDI X v 
セー ジ が 送受 信 で きま す 。MIDI THRU 端子 か ら は 
MIDI IN 端子 で 受信 し た MIDI メッ セー ジ と 同じ 内 容 が 
常に スル ー 出 力 さ れ ま す 。 


コン ピュ ー タ ー と 接続 し て MIDI メッ セー ジ を や り 取 り 
する の に 利用 し ます 。 最 大 で 8 ポー ト 分 (16 チャ ン ネ 
ル x 8 系統 ) の MIDI メッ セー ジ が 送受 信 で きま す 。 な 
お 、 コ ンピュータ ー と USB 接続 する 場合 は 、 コ ン 
ピュ ー タ ー 側 に ドラ イ バ ー ソ フト ウェ ア を イン スト ー 
ル す る 必要 が あり ます 。 こ の ソフ トウ ェ ア は ヤマ ハ プ 
オー ディ オ の ウェ ブサ イト か ら ダ ウン ロー ド で きま す 。 
http://proaudio.yamaha.co.jp/ 
イン スト ー ル や 詳し い 設 定 な ど に つい て の 情報 は 、 上 記 
ウェ ブサ イト や ダウ ン ロ ー ド し た プロ グラ ム に 付属 の 
イン スト ー ル ガイ ド を ご 参照 くだ さい 。 


ノー ト : コン ピュ ー タ の 電源 が ON に な っ て いて 、 
USB MIDI アプ リケーション が 起動 し て いな い 場 合 、 
本 体 の 動作 が 鈍く な る 場合 が あり ます 。 そ の 場合 、 
MIDI メッ セー ジ の 送信 ポー ト か ら USB ポー ト の 指 
定 を 解除 し て くだ さい 。 


・ スロ ッ ト 


ッ ト に オプ ショ ン の mLAN カー ド MY16-mLAN 
を 装着 すれ ば 、MY16-mLAN 経由 で 外部 の MIDI 機器 
と MIDI メッ セー ジ の 送受 信 が 行なえ ます 。 
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MIDI の セッ ト ア ッ プ 


MIDI メッ セー ジ を 
択 する 


MIDI メッ セー ジ の 送受 信 に 利用 する 端子 を 設定 する に は 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] キ ー を 
繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の MIDI/HOST ペー ジ 
を 表示 させ ます 。 
この ペー ジ で は 、MIDI メッ セー ジ の 入出 力 に 関す る 設定 を 
行ない ます 。 


を 送受 信 す る 端子 を 選 


DIO/SETUP Initial Data |= !'|ST!2 ST3 STI4 
chi en IO man © © Є 


Kn IDI/TO HOST |3ETUP: 


Rx PORT 
Tx PORT 
REMOTE LL 
CRSCRDE LINK 


MACHINE CONTROL Цне] EZ T P= [TRANSMIT] 
TYPE PORT DEUICE ID [ REGUEST | 


MMC | £ 


En! MIDI ¿HOST 


dL MONITOR. fA РЕМОТЕ CA MACHINE | fr 


各 パ ラメ ー タ ー の 内 容 は 次 の と お り で す 。 


(D GENERAL フィ ー ル ド 
プロ グラ ムチ ェ ン ジ や コン トロ ー ル チェ ンジ な どの 
MIDI メッ セー ジ を 送受 信 す る 端子 を 設定 し ます 。 


・ Rx PORT パラ メー ター ボッ クス 
MIDI メッ セー ジ を 受信 する 端子 を 選択 し ます 。 左 側 の 
パラ メー ター ボッ クス を 使っ て MIDI USB. SLOT の 
中 か ら 端 子 / ッ ト を 選択 し ます 。 な お USB また は 
SLOT を 選択 し た 場合 は 、 右 側 の パラ メー ター ボッ クス 
を 使っ て ポー ト 番 号 (] ~ 8) を 選択 し ます 。 


* Tx PORT パラ メー ター ボッ クス 


MIDI メッ セー ジ を 送信 する 端子 を 選択 し ます 。 出 力 先 
の 設定 方 法 は Rx PORT と 同じ で す 。 


(2) MIDI THRU フィ ー ル ド 
ある 端子 / スロ ッ ト か ら 入 力 さ れ て いる MIDI メッ セー 
ジ を 他 の 端子 / スロ ッ ト に スル 一 出力 し ます 。 っ マー ク 
の 左側 の パラ メー ター ボッ クス で 入力 元 の 端子 、 マ マー 
ク 右 側 の パラ メー ター ボッ クス で 送出 先 の 端子 を 選び 
ます 。USB/SLOT を 選ん だ 場合 は 、 パ ラメ ー タ ー ボ ッ 
クス の 右側 で ポー ト 番 号 を 選択 し ます 。 


(3) MACHINE CONTROL 7 フィ ー ル ド 
MMC に 対応 する 外部 機器 を リモ ー ト コン トロ ー ル す 9 
る の に 必要 な 設定 を 行ない ます 。 


・ PORT フィ ー ル ド 
MMC を 利用 する 端子 を MIDI、USB、SLOT を 設定 し 
ます 。 な お 、USB また は SLOT を 選択 し た 場合 は 、 右 側 
の パラ メー ター ボッ クス で 利用 する ポー ト 番 号 を 選択 
し ます 。 


・ DEVICE ID 


01V96i の MMC デバ イス ID(MMC の 送受 信 時 に 、 お 
互い の 機器 を 識別 する た め の 番 号 ) を 設定 し ます 。 


(4) SPECIAL FUNCTIONS 7 フィ ー ル ド 
さま ざま な 特殊 機能 に 利用 する 端子 を 設定 し ます 。 


・ Studio Manager パラ メー ター ボッ クス 
付属 の アプ リケーション ソフ ト Studio Manager” C 
利用 する 端子 を 、MIDI/USB/SLOT の 中 か ら 選 択 し ま 
す 。 右 側 に 表示 され る パラ メー ター ボッ クス で は 、 そ れ 
ぞ れ ポー ト 番 号 (USB 接続 の み )/ 識別 用 の ID を 設定 
し ます 。 


・ DAW パラ メー ター ボッ クス 

DAW と 接続 する 端子 を 、USB/SLOT の 中 か ら 選 択 し 
ます 。 右 側 の パラ メー ター ボッ クス で DAW の コン ト 
ロー ル に 利用 する ポー ト を 1-9. 8-4, 5-6. 7-8 の 中 か 
ら 選 択 し ます 。 

・ REMOTE フィ ー ル ド 

在 の リモ ー ト レイ ヤー で 選択 され て いる ター ゲッ ト 
(操作 対象 と な る 機器 の 種類 ) を 表示 し ます 。 タ ー ゲ ッ ト 
D “USER DEFINED' の と き は 、MIDI メッ セー ジ の 送 
り 先 と な る 端子 を 選択 し ます 。 


・ CASCADE LINK フィ ー ル ド 
台 の 01V96i を カス ケー ド 接 続 す る と き に 、MIDI 

メッ セー ジ を や り 取 りす る か どう か を 選択 し ます 。MIDI 
に 設定 する と 、MIDI 端子 経由 で MIDI メッ セー ジ の 送受 
信 が 可能 と な り ま す 。 ま た 、ー" に 設定 する と 、MIDI 
メッ セー ジ の 送受 信 が オフ に な り ま す 。 
TRANSMIT ボタ ン お よび HEQUEST ボタ ン は 、 カ ス 
ケー ドリ ンク する すべ て の パラ メー ター の 同期 を と る 
た め に 使用 し ます 。TRHANSMIT ボタ ン は 、 接 続 先 の 
01V96i の パラ メー ター を こち ら の 01V98i に 同期 
させ ます 。REQUEST ボタ ン は 、 こ ちら の 01V96i の 
パラ メー ター を 接続 先 の 01V96i に 同期 させ ます 。 
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送受 信 す る MIDI メッ セー ジ を 選択 す 
る 


選択 し た ポー ト で 送受 信 さ れる MIDI メッ セー ジ を 設定 し 
ます 。 
この 設定 を 行なう に は 、DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[MIDI]H キ ーー [F1] キ ー の 順に キー を 押し て 、MIDI 画面 の 
SETUP ペー ジ を 表示 させ ます 。 
|5111 STI2 STIS STI4 
ЭШ? 


HIDI Initial Data 
iar О EHI EIN Ea n) G ) 


| Tx Rx OMNI ECHO 
ーー CHANNEL | DE CS u = 
D— M PROGRAM | OFF 
Ф— wem | mn un a 
П) Сене т | OFF EN - 
$— вак | - @ - - — 
B) — сое | ш _ _ — 


7 ナー 一 Fader Resolution: DEJ 


CHANNEL フィ ー ル ド で 送受 信 を 行なう MIDI チャ ン ネ ル 
を 選び 、PROGRAM CHANGE フィ ー ル ド か ら OTHER 
COMMANDS フィ ー ル ド ま で の 各 ボ タン を 使っ て 、MIDI 
メッ セー ジ ご と に 送信 また は 受信 の オン / オフ を 切り 替え 
ます 。 
(D CHANNEL フィ ー ル ド 
MIDI メッ セー ジ を 送受 信 す る チャ ン ネ ル を 選択 し ま 
す 。 各 パラ メー ター の 内 容 は 次 の と お り で す 。 
・ Tx パラ メー ター ボッ クス 
MIDI メッ セー ジ の 送信 チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 


・ Rx パラ メー ター ボッ クス 
MIDI メッ セー ジ の 受信 チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 


(2) PROGRAM CHANGE フィ ー ル ド 
プロ グラ ムチ ェ ン ジ の 送受 信 の オン / オフ を 選択 し ます 。 


・ Tx ON/OFF ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 プ ログ ラム チェ ンジ が 送信 
で きき まず: 
・ Rx ON/OFF ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 プ ログ ラム チェ ンジ が 受信 
で きま す 。 
・ OMNI ON/OFF ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、CHANNEL フィ ー ル ド の 
設定 に 関係 な く 、 す べ て の MIDI チャ ン ネ ル の プロ グラ 
ムチ ェ ン ジ を 受信 し ます 。 
・ ECHO ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 受 信 し た プロ グラ ムチ ェ ン 
ジ を その まま スル 一 出力 し ます 。 
(8) CONTROL CHANGE フィ ー ル ド 
ント ロー ル チ ェ ンジ の 送受 信 の オン / オフ を 選択 し 
ます 。 
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・ Tx ON/OFF ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 コ ント ロー ル チ ェ ンジ が 送 
信 で きま す 。 

・ Rx ON/OFF ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 コ ント ロー ル チ ェ ンジ が 受 
信 で きま すず 。 

・ ECHO ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 受 信 し た コン トロ ー ル チェ 
ンジ を その まま スル 一 出力 し ます 。 

(④ PARAMETER CHANGE フィ ー ル ド 
パラ メー ター チェ ンジ の 送受 信 の オン / オフ を 設定 し 
ます 。 

・ Tx ON/OFF ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 パ ラメ ー タ ー チ ェ ン ジ が 送 
信 で きま す 。 

・ Rx ON/OFF ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 パ ラメ ー タ ー チ ェ ン ジ が 受 
信 で きま す 。 

・ ECHO ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 受 信 し た パラ メー ター チェ 
ンジ を その まま スル 一 出力 し ます 。 

(5 BULK フィ ー ル ド 
バル クダ ンプ デー タ の 受信 の オン / オフ を 選択 し ます 。 


・ Rx ON/OFF ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 バ ルク ダン プ デ ー タ が 受信 
で きま す 。 


(6) OTHER COMMANDS フィ ー ル ド 


・ ECHO ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、 受 信 し た その 他 の MIDI 
メッ セー ジ を その まま スル ー 出 力 し ます 。 


(7) Fader Resolution 7 フィ ー ル ド 
O1V96i の フェ ー ダ ー を 操作 し た と き に 出力 され る 値 
の 解像度 を 選択 し ます 。01V96i 同士 を カス ケー ド 接 続 
する 場合 、 あ る い は 01V96i の 操作 を シー ケン サー に 
記録 再生 する 場合 に は 、HIGH ボタ ン を オン に し ます 。 
LOW ボタ ン を オン に する と 、 出 力 さ れる フェ ー ダ ー の 
解像度 が 256 段階 に 切り 替わり ます 。 
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プロ グラ ムチ ェ ン ジ を 使っ て シー 
ン を 切り 替え る 


01V96i Cik. MDI プロ グラ ムチ ェ ン ジ ナ ン バ ー に シー ン 
を 割り 当て て 、 シ ー ン を リコ ー ル し た と き に 外部 MIDI 機器 
に プロ グラ ムチ ェ ン ジ を 送信 し た り 、 外 部 か ら 受 信 し た プロ 
グラ ムチ ェ ン ジ を 使っ て シー ン を 切り 替え た り で きま す 。 
01V96i が 初期 状態 の と き 、 プ ログ ラム チェ ンジ ナン バー 1 
~ 99 に シー ン 01 ~ 89、 プ ログ ラム チェ ンジ ナン バー 
100 に シー ン 00 が 割り 当て られ て いま す が 、 こ の 割り 当 
て は 自由 に 変更 で きま す 。 そ の 方 法 は 、 次 の と お り で す 。 


ヒン ト : 各 プ ログ ラム チェ ンジ ナン バー に 割り 当て た 
シー ン の 設定 は 、 バ ルク ダン プ 機 能 や アプ リケーション ソ 
フト “Studio Manager' を 使っ て 外部 機器 に 保存 で きま 

す 。 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
MIDI/HOST ペー ジ を 表示 させ 、MIDI メッ セー ジ 
を 送受 信 す る 端子 や ポー ト を 選択 し ます (一 
P.101)。 


О. 手順 1 で 選ん だ 端子 を 使っ て 、01V96i と 外部 機器 
と の 間 で MIDI メッ セー ジ が 送受 信 で きる よう に 接 
続 を 行ない ます 。 


З. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [MIDI] キー を 
押し 、 続 いて [F2] キ ー 押 し ます 。 
MIDI 画面 の PGM ASGN ペー ジ が 表示 され ます 。 


HIDI Initial Data aeni STI2 STIS STI4 
CHi-CHi 0 aa) 0) 0 の 


-PROGRAM CHANGE EET TABES) 


PGM CHG SCENE NO./TITLE 
rn No Data! 
б.г Мо Data! 
S.I No Data! 
4.1 Мо Data! 
3.[ No Data! 
2.I No Data! 


1 
1 
1 
1 
1 
1. 
ї 


aros: 


Ho. 


IHITIRLIZE 


k SETUP JA РСМ RSGM fi CTL RSGN fi BULK 


4.PGM CHG フィ ー ル ド の パラ メー ター ボッ クス に 
ー ソ ル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ま た は 
[INC]/[DEC] キ ー を 使っ て シー ン を 割り 当て た い 
プロ グラ ムチ ェ ン ジ ナ ン バ ー を 選択 し ます 。 


5. カー ソル [ mw ] キ ー を 押し て SCENE No/TITLE 
フィ ー ル ド の パラ メー ター ボッ クス に カー ソル を 合 
わせ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ま た は [INC]/[DEC] 
キー を 使っ て 割り 当て る シー ン を 選択 し ます 。 


ヒン ト : 

・ 同じ シー ン を 複数 の プロ グラ ムチ ェ ン ジ ナ ン バ ー 
に 割り 当て た 場合 は 、 最 も 小さ い 番 号 の プロ グラ ム 
チェ ンジ ナン バー だ けが 有効 に な り ま す 。 

・ INITIALIZE ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て 
[ENTER] キー を 押す と 、 シ ー ン の 割り 当て を 初期 
状態 に 戻せ ます 。 


6. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [MIDI] キ ーー 
[F1] キ ー の 順に キー を 押し て MIDI 画面 の SETUP 
ペー ジ を 表示 させ 、MIDI メッ セー ジ を 送受 信 す る 
MIDI チャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 


7.PROGRAM CHANGE フィ ー ル ド の Tx ON/OFF 
ボタ ン と Rx ON/OFF ボタ ン を オン に 切り 替え ま 
す 。 
これ で 該当 する MIDI チャ ン ネ ル の プロ グラ ムチ ェ ン ジ 
を 受信 し た と き に 、01V96i の シー ン が 切り 替わり ま 
す 。 ま た 、01V96i 側 の 操作 で シー ン を 切り 替え た と き 
に 、 該 当 す る MIDI チャ ン ネ ル の プロ グラ ムチ ェ ン ジ が 

出力 され ます 。 
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コン トロ ー ル チェ ンジ を 使っ て パ バ 
ラメ ー タ ー を 操作 する 
MIDI コン トロ ー ル チェ ンジ を 使っ て 、01V98I の 内 部 の 


ラメ ー タ ー を 操作 し た り 、01V96i 側 で パラ メー ター を 変 
更 し た と き に コン トロ ー ル チェ ンジ を 送信 し た り で きま す 。 


ヒン ト : 各 コ ント ロー ル チ ェ ンジ に 割り 当て た パラ メー 

ター の 設定 内 容 は 、 バ ルク ダン プ 機 能 や アプ リケーション 
ソフ ト “Studio Manager” を 使っ て 外部 機器 に 保存 で きま 
す 。 


1 .DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
MIDI/HOST ペー ジ を 表示 させ 、MIDI メッ セー ジ 
を 送受 信 す る 端子 や ポー ト を 選択 し ます (一 
P.101)。 


どど. 手順 1 で 選ん だ 端子 を 使っ て 、01V96i と 外部 機器 
と の 間 で MIDI X メッ セー ジ が 送受 信 で きる よう に 接 
続 を 行ない ます 。 


3. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [MIDI] キ ー を 
押し 、 続 いて [F3] キ ー を 押し ます 。 
MIDI 画面 の CTL ASGN ペー ジ が 表示 され ます 。 こ の 
ペー ジ で は 、 コ ント ロー ル チ ェ ンジ ナン バー に 01V9Gi 
の 内 部 パラ メー ター を 割り 当て ます 。 


MIDI Initial Data @|5Т11 STI2 STI3 STI4 
dicem О memo 0 (O (の 
[CONTROL CHANGE RSSIGN TABLES] MODE 


No. CCH) PARAMETER 

б < 1)= FADER H CHANNEL INPUT 6 
5 < 1) = FADER H CHANNEL INPUT 5 
4 < 1)= FADER H CHANNEL INPUT 4 
3 < 1)= FADER H CHANNEL INPUT 3 
2 < 1) = FADER H CHANNEL INPUT 2 
1 C 12= FADER H CHANNEL INPUT 1 

De j=: 


INITIALIZE 


SETUF ДА PGM ASGNAĄ 


ヒン ト : 初期 状態 で コン トロ ー ル チェ ンジ に 割り 当て 
られ る パラ メー ター に つい て は P.159 を ご 参照 くだ 
さい 。。 


4. MODE フィ ー ル ド (①) の TABLE ボタ ン に カー ソ 
ル を 合わ せ 、[ENTER] キー を 押し ます 。 
MODE Z フィ ー ル ド で は 、01V96i の 内 部 パラ メー ター 
を 操作 し た と き に 送信 され る MIDI メッ セー ジ の 種類 を 
選択 し ます 。 各 ボタ ン の 内 容 は 次 の と お り で す 。 


・ TABLE ボタ ン 
この ボタ ン が オン の と き は 、CTL ASGN ペー ジ の 割り 
当て が 有効 と な り ま す 。 


・ NRPN ボタ ン 

この ボタ ン が オン の と き は 、CTL ASGN ペー ジ の 割り 
当て が 無効 と な り 、 あ ら か じ め パ ラメ ー タ ー ご と に 決め 
られ た NRHPN( ノ ン レ ジス ター ド パ ラ メー ター ナン 
バー) を 使っ て パラ メー ター を 操作 し ます 。 


ヒン ト : NRPN と は 、3 種類 の コン トロ ー ル チェ ンジ 
を 組み 合わ せ て 使用 する 特殊 な MIDI メ ッ セ ー ジ で 
す 。1 系 統 の MIDI チャ ン ネ ル で 多く の パラ メー ター 
を 操作 で きる 点 が 特徴 で す 。 


Б. 手順 4 で TABLE ボタ ン を オン に 設定 し た 場合 、 


No.(CH) フ ィ ー ル ド の パラ メー ター ボッ クス に カー 
ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ま た は [INC]/ 
[DEC] キ ー を 使っ て 、 パ ラメ ー タ ー を 割り 当て た い 
MIDI チャ ン ネ ル / コン トロ ー ル チェ ンジ ナン バー 
を 選択 し ます 。 

CTL ASGN ペー ジ で は 、 現 在 送受 信 に 利用 し て いる 
IDI チャ ン ネ ル に 関係 な く 、16 チャ ン ネ ル 分 の コン ト 
ロー ル チ ェ ンジ に パラ メー ター を 割り 当て る こと が で 
きま す 。 
な お 、 手 順 С NRPN ボタ ン を オン に し た 場合 手順 
5~6 は 不要 で す 。 


6. PARAMETER フィ ー ル ド の З つの パラ メー ター 


ボッ クス を 使っ て 、 送 受信 する パラ メー ター を 設定 
し ます 。 

PARAMETER フィ ー ル ド の 左端 の パラ メー ター ボッ 
クス で パラ メー ター の グル ー プ を 選び 、 残 り の 6 つ で そ 
の グル ー プ に 必要 な 設定 値 を 選び ます 。 


選択 可能 な パラ メー ター と 、 そ の 設定 値 は 次 の と お り で 
す 。 
HIGH MID LOW 
NO ASSIGN | 一 = 
CHANNEL INPUT1 ~ 32/ST INI ~ 4 
en = 
AUX1 SEND 
AUX2 SEND 
AUX3 SEND 
FADER H AUX4 SEND 
AUX5 SEND INPUT1 ~ 32/ST INI ~ 4 
AUX6 SEND 
AUX 7 SEND 
AUX8 SEND 
BUS TO ST BUSI ~ 8 
CHANNEL INPUT1 ~ 32/ST INI ~ 4 
em ESSE d 
AUX1 SEND 
AUX2 SEND 
AUXS SEND 
FADER L AUXA SEND 
AUX5 SEND INPUT1 ~ 32/ST INT ~ 4 
AUX6 SEND 
AUX7 SEND 
AUXB8 SEND 
BUS TO ST BUS1 ~ 8 
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HIGH 


ON 


O 
> 
= 
2 
m 
u 


LOW 
INPUTI-— S2/ST INI ~ 4 


BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 
8/STEREO 


UX6 SE 


| リロ ロロ リロ ロロ 


UX8 SE 


INPUT1 ~ 32/ST INI —4 


の 
Z 
O 
o 


BUST <= 8 


PHASE 


INPUT1 ~ 32/ST INIL ~ 
4R 


INSERT ON 


O| O |U|>| || |D |D |D |> 


INPUT1 — 32 


BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 
8/STEREO 


PRE/POST 


ロロ ロロ ロロ ロロ 


INPUTI ~ S2/ST INI —4 


IN DELAY 


OUT DELAY 


EQ 


9 と と と と と と と と 
> 
O1 
の 
т 


ME HIG 


ME MID 
[IME LOW 
IX HIG 
IX LOW 
FB GAI 


FB GAIN L 


ON 
TIME HIG 


TIME MID 
TIME LOW 


ON 
LOW 


INPUT1 ~ 32 


BUS1 ~ 8/AUX1 ~ 
8/STEREO L,R 


INPUT1 ~ S2/ST INI ~ 
4/BUS 1 ~ 8/AUX1 ~ 


>> | GO GO TO 0 0 тоо о тој оо т 
= [ 
を 
U 


HPF ON 


U 
a 
О 


8/STEREO 


HIGH 


GATE 


LOW 


INPUT1 ~ 32 


COMP 


INPUT1 ~ 32/BUST ~ 
8/AUX1 ~ 8/STEREO 


PAN 


INPUT1 ~ S2/ST INIL ~ 
4А 


BUS1 ~ 8 


BALANCE 


STEREO 


SURROUND 


EFFECT 


WIDTH 
DEPTH 
OFS LR 
OFS FR 
BYPASS 
MIX 


PARAM1 H 
PARAMIL 


PARAMS32 H 


PARAMS32 L 


INPUT1 ~ S2/ST INIL ~ 
4R 


EFFECT] —4 
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な お 、 設 定 範囲 が 128 段階 を 超え る パラ メー ター パラ メー ター チェ ンジ を 使っ て パ 
(23 ; 


ェ ー ダ ー や ディ レイ タイ ム な ど ) の 場合 は 、 複 数 の コ 


ント ロー ル チ ェ ンジ を 組み 合わ せ て 設定 値 を 表し ます 。 ラメ ー タ ー を 操作 する 


た と えば 、 コ ント ロー ル チ ェ ンジ で 特定 チャ ン ネ ル の 

フェ ー ダ ー の 値 を 調節 し た いと き は 、2 種類 の コン ト MIDI コン トロ ー ル チェ ンジ の 代わ り に パラ メー ター チェ ン 
ロー ル チ ェ ンジ ナン バー に 対し て 01V96i の 同じ チャ ジ ( シ ステ ム エ ク スク ルー シブ ) を 使っ て 01V96i の パラ 
ン ネ ル を 割り 当て 、PARAMETER フィ ー ル ド の 左端 の メー ター を 操作 する こと も 可能 で す 。 

パラ メー ター ボッ クス で それ ぞ れ FADER Н £ 送受 信 可 能 な パラ メー ター チェ ンジ に つい て は 、 巻 示 の 資料 


“FADER L "を 選択 し ます 。 


に ある 「MIDI デー タフ ォ ー マ ッ ト 」 を ご 参照 くだ さい 。 


ーー 1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUPF] 
@ ( D = NO ASSIGN キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
MIDI/HOST ペー ジ を 表示 させ 、MIDI メッ セー ジ 
また 、 コ ント ロー ル チ ェ ンジ で 特定 の チャ ン ネ ル の デ を 送受 信 す る 端子 や ポー ト を 選択 し ます (一 
レイ タイ ム を 調節 する に は 、3 種類 の コン トロ ー ル チェ P.101)。 
ンジ ナン バー に 01V96i の 同じ チャ ン ネ ル の ディ レイ 
パラ メー ター を 割当 て て 、PARAMETER フィ ー ル ド ど . 手 順 1 で 選ん だ 端子 を 使っ て 、01V96i と 外部 機器 


の 右端 の パラ メー ター ボッ クス で それ ぞ れ “TIME 
LOW” "TIME MID” "TIME HIGH” を 選択 し ます 。 


と の 間 で MIDI X メッ セー ジ が 送受 信 で きる よう に 接 


続 を 行ない ます 。 
Lg IN DELAY " "TIME MIB ^ INBUT T З. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [MIDI キ ーー 
Жын сано т АНЫ, АШЫ [F1] キ ー の 順に キー を 押し て MIDI 画面 の SETUP 
ペー ジ を 表示 させ 、PARAMETER CHANGE 
ノー ト : 設定 範囲 が 128 段階 を 超え る パラ メー ター フィ ー ル ド の Tx ON/OFF ボタ ン と Rx ON/OFF 
は 、 適 切な 複数 の パラ メー ター を 組み 合わ せな けれ ボタ ン を オン に 切り 替え ます 。 
ば 、 コ ント ロー ル チ ェ ンジ で は 正しく 操作 は で きま せ これ で 該当 する パラ メー ター チェ ンジ を 受信 し た と き 
ん 。 に 、 対 応 す る 01V96i の パラ メー ター が 変化 し ます 。 ま 
1c. 01V968i 側 の 操作 で パラ メー ター を 変化 させ た と き 
ヒン ト : INITIALIZE ボタ ン に カー ソル キー を 合わ せ に 、 該 当 す る パラ メー ター チェ ンジ が 出力 され ます 。 
a m WO аке ノー ト : パラ メー ター チェ ンジ を 使っ て パラ メー ター 
を 操作 する と き は 、CONTROL CHANGE フィ ー ル ド 


の 両方 の ボタ ン が オフ に な っ て いる こと を 確認 し て 
7.DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [MIDI] キ ーー くだ さい 。 


[F1] キ ー の 順に キー を 押し て MIDI 画面 の SETUP 
ペー ジ を 表示 させ 、MIDI メッ セー ジ を 送受 信 す る 
MIDI チャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 


8. CONTROL CHANGE フィ ー ル ド の Tx ON/OFF 
ポ ボタン と Rx ON/OFF ボタ ン を オン に 切り 替え ま 
す 。 
これ で 該当 する コン トロ ー ル チェ ンジ を 受信 し た と き 
に 、 対 応 す る O1V96i の パラ メー ター が 変化 し ます 。 ま 
た 、01V986i 側 の 操作 で パラ メー ター を 変化 させ た と き ぎ 
に 、 該 当 す る コン トロ ー ル チェ ンジ が 出力 され ます 。 


ノー ト : コン トロ ー ル チェ ンジ を 使っ て パラ メー ター 
を 操作 する と き は 、MIDI 画面 の SETUP ペー ジ で 
PARAMETER CHANGE 7 フィ ー ル ド の ボタ ン が 両方 
と も オフ に な っ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
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内 部 設定 を MIDI 経由 で 出力 する 
(バル クダ ンプ 機能 ) 


各種 ライ ブラ リー や シー ン な どの 本 体内 に 記憶 され て いる 
デー タ は 、 バ ルク ダン プ 機 能 を 使っ て 外部 MIDI 機器 に 送信 
で きま す 。 こ の MIDI メッ セー ジ を 01V96i に 送れ ば 、 内 部 
設定 を 以前 の 状態 に 戻す こと も 可能 で す 。 


ノー ト : バル クダ ンプ 機能 を 使っ て コン ピュ ー タ ー に 各 
種 デ ー タ を 送信 する と き 、 場 合 に よっ て は シー ケン スソ フ 
トウ ェ ア 側 で デー タ を 取り こぼし て し まう こと が あり ま 
す 。 こ の た め 、01V96i 内 部 の デー タ を 保存 する と き は 、 ア 
プリ ケー ショ ン ソ フト “Studio Manager" を 利用 する こ 
と を お すす めし ます 。 


1. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
キー を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP 画面 の 
MIDI/HOST ペー ジ を 表示 させ 、MIDI メッ セー ジ 
を 送受 信 す る 端子 や ポー ト を 選択 し ます 
(^ P.101)。 


О. 手順 1 で 選ん だ 端子 を 使っ て 、01V9Gi と 外部 機器 
と の 間 で MIDI メッ セー ジ が 送受 信 で きる よう に 接 
続 を 行ない ます 。 


З. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [MIDI] キ ーー 
[F4] キ ー の 順に キー を 押し ます 。 
MIDI 画面 の BULK ペー ジ が 表示 され ます 。 


MIDI Init al Data _ E STI1 STI] STI: STI4 
EH1-CH1 00 ui Exam] G) (| (| の 


BULK DUMP: 


LIBRARY 


画面 内 の 内 容 は 次 の と お り で す 。 


(D CATEGORY フィ ー ル ド 
送受 信 す る デー タ を 選択 し ます 。 


(2) REQUEST ボタ ン 
この ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て ENTER] キー を 押す 
と 、 外 部 に 接続 され た も う 1 台 の 01V96i に 対し て 、 
CATEGORY フィ ー ル ド で 選択 し た デー タ を 送信 する 
よう に 要求 する メッ セー ジ が 送ら れ ま す 。 主 に ら 80 
01V96i を カス ケー ド 接 続 し た と き に 利用 する ボタ ン 
で す 。 


(3) TRANSMIT ボタ ン 
この ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キ ー を 押す 
と 、CATEGORY フィ ー ル ド で 選択 し た デー タ を 外部 
MIDI 機器 に 出力 し ます 。 


(④ INTERVAL パラ メー ター ボッ クス 
バル ク デ ー タ の 送信 間隔 を 50 ミリ 秒 単位 で 設定 し き 
す 。 外 部 機器 側 で バル ク デ ー タ の 取り こぼし が 発生 する 
と き に 、 こ の パラ メー ター ボッ クス の 設定 値 を た 大 きく し 
ます 。 


4. CATEGORY フィ ー ル ド の 中 か ら バ ルク ダン プ し 
た い デ ー タ に 相当 する ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、 
[ENTER] キ ー を 押し ます 。 

各 ボ タン の 内 容 は 次 の と お り で す 。 


・ ALL ボタ ン 
バル クダ ンプ 可能 な すべ て の デー タ を 選択 し ます 。 こ の 
ボタ ン が オン の と き は 、 他 の ボタ ン は 自動 的 に オフ に な 
り ま す 。 

・ SCENEMEM ボタ ン 
シー ン メ モリ ー を 選択 し ます 。 ボ タン 右側 の パラ メー 
ター ボッ クス を 使っ て 、 バ ルク デー タ と し て 送信 する 
シー ン を 選択 で きま す 。 


・ LIBRARY ボタ ン 
ライ ブラ リー の 内 容 を 選択 し ます 。 ボ タン 右側 の TYPE 
パラ メー ター ボッ クス を 使っ て ライ ブラ リー の 種類 を 
選択 し 、 さ ら に 右側 の パラ メー ター ボッ クス を 使っ て ラ 
イブ ラリ ー の 番号 を 選択 で きま す 

・ BANK ボタ ン 
ユー ザー 定義 キー の 設定 (KEYS UDEF) 、 ユ ー ザ ー 定 義 
に よる リモ ー ト 機能 の 設定 (HMT UDEF)、 ユ ー ザ ー フ 
サイ ナブ ルレ イヤ ー の 設定 (USR LAYER) の 中 か ら バ 
ルク ダン プ す る パラ メー ター を 選択 し ます 。 ボ タン 右側 
の パラ メー ター ボッ クス を 使っ て 、 バ ルク ダン プ の 対象 
と その バン ク を 選択 で きま す 。 


・ SETUPMEM 
01V96i の シス テム 設定 を 選択 し ます 。 


・ PGM TABLE ボタ ン 
MIDI 画面 の POM ASGN ペー ジ の 設定 内 容 を 選択 し 
ます 。 

・ CTL TABLE ボタ ン 
MIDI 画面 の CTL ASGN ペー ジ の 設定 内 容 を 選択 し ま 
Te 

・ PLUG-IN 


バル クダ ンプ の 対象 と し て 、 ス ロッ ト に 装着 し た オプ 
ショ ンカ ー ド の 設定 を 選択 し ます 。 


ノー ト : SETUPMEM パラ メー ター に は 、MIDI の 送 
受信 に 利用 する 端子 や 送受 信 す る MIDI メッ セー ジ の 
設定 も 含ま れ ま す 。 バ ルク デー タ が 受信 オフ の 状態 で 
バル ク デ ー タ を 保存 する と 、 そ の デー タ を 受信 し た と 
き に 即座 に バル クダ ンプ の 受信 が オフ に 設定 され る 
た め 、 そ れ 以 後 の デ ー タ が 受信 で き な く な り ま す 。 こ 
の た め 、SETUPMEM パラ メー ター を 保存 する と き 
は 、 あ ら か じ め バ ルク デー タ の 送受 信 が 可能 な 状態 に 
設定 し て か ら 、 バ ルク ダン プ を 実行 し て くだ さい 。 
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5. 必要 に 応じ て 、 ボ タン 右側 の パラ メー ター ボッ クス ププ. バル ク デ ー タ を 受信 する に は 、DISPLAY ACCESS 
に カー ソル を 合わ せ 、 パ ラメ ー タ ー ホ イー ル ま た は セク ショ ン の [MIDI] キ ー を も う 一 度 押 し て MIDI E 
[INC]/[DEC] キ ー を 使っ て バル クダ ンプ し た い 面 の SETUP ペー ジ を 表示 させ 、BULK フィ ー ル ド 
デー タ を 選択 し ます 。 の Rx ON/OFF ポ ボタン を オン に 設定 し て くだ さい 。 


ЕЕ ЕЕН P この 状態 で 01V96i が バル ク デ ー タ を 受信 する と 、 訪 


当 = 容 が 切り 替 ま 
は 、 そ の パラ メー ター の すべ て の デー タ が バル クダ ン pecu ARTO EROE 


プ の 対象 と し て 選択 され ます 。 ノー ト : バル ク デ ー タ は 01V96V2, 01V96VCM と の 
送受 信 が 可能 で す 。 デ ー タ の 種類 に よっ て 下記 の よう 
6. バル ク デ ー タ の 送信 を 行なう に は TRANSMIT H な 互換 性 が あり ます 。 
タン に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キ ー を 押し ま 


01V96V2, 01V96VCM + 01V96i 双方 向 で 送受 信 が 


RE А 可能 な デー タ 
バル クダ ンプ が 実行 され ます 。 実 行 中 は 現在 の 状況 を 示 SCENE MEM: 
す BULK DUMP ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ が 表示 され EQ LIBRARY: 
ます 。 な お 、 ポ ッ プ アッ プ ウ ィ ン ド ウ 内 の CANCEL ボ GATE LIBRARY: 
タン に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キー を 押す と 、 バ COMP LIBRARY: 
ルク ダン プ の 送信 を 中 止 で きま す 。 CHANNEL LIBRARY: 
ヒン ト : TRANSMIT ボタ ン の 代わ り に REQUEST ボ E HIBRARY: 
タン に カー ソル を 合わ せ て [ENTER] キー を 押せ ば 、 SETÜPMEMOBY: 
バル ク デ ー タ の 要求 メッ セー ジ が 外部 に 送信 され ま SOM TABLE, 
す 。 も う 1 台 の 01V96i と MIDI メッ セー ジ の 送受 信 e TABLES 
が で きる よう に 接続 し て あれ ば 、 要 求 メ ッ セ ー ジ に 答 
TT IUS ы ы ыы ы дА 01V96V2, 01V96VCM — 01V96i の 方 向 の み 送受 信 が 


可能 な デー タ 
INPUT PATCH LIBRARY: 
OUTPUT PATCH LIBRARY: 
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その 他 の 機能 


この 章 で は 、01V96i の その 他 の 機能 に つい て 説明 し ます 。 


O1V96i の プリ ファ レン ス を 変 
更 す る 


01V96i の 初期 設定 や 環境 設定 の 変更 は 、DIO/SETUP в 
0 PREFER 1/PREFER2 ペー ジ で 行ない ます 。 こ れ ら の 
ペー ジ を 表示 させ る に は 、DISPLAY ACCESS セク ショ ン 
の [DIO/SETUP] キー を 繰り 返し 押し ます 。 


PREFER] ペー ジ 


パネ ル 操 作 に 応じ た 画面 の 自動 切り 替え の オン / オフ や 、 確 
認 メ ッ セ ー ジ や 警告 メッ セー ジ の 表示 / 非 表示 な ど を 設定 
し ます 。 


DIO/SETUP EXTRA MIS SLI1 STI2 STIS STI4 
CH4-CH4 UPC) Em ежа геп С) С) O Q 


[PREFEREHCES1 J 


ËJ Auto PAN Disrlas E] MIDI Harnins 

図 Huto EQUALIZER Diselas О Initial Data Nominal 
О Auto SOLO Disrlas O Scene MEM Auto Urdate 
О Auto HORD CLOCK Diselas Cascade COMM Link 

О Ruto Channel Select О Huto Direct Out On 
ËJ Store Confirmation О Routins ST Pair Link 
О Recall Confirmation 

О Patch Confirmation 

О Pair Confirmation 

О Nominal Pan 

О Fast Meter Fall Time 

E] DIO Harnins 


XHORD CLOCKZA. FORMAT JĄ PREFERI M PREFERZ 


項目 の 内 容 は 次 の と お り で す ( 以 下 の 説明 は 左側 上 か ら 右 
ПРОВЕ СУ) о 


・ Auto PAN Display 
この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、SELECTED 
CHANNEL セク ショ ン の PAN コン トロ ー ル を 操作 す 
る と 、PAN/ROUTE 画面 が 表示 され ます 。 サ ラウ ンド 

モー ド が STEREO の と き は 左右 の パン 、 そ れ 以 外 の と 
き は サラ ウン ド パ ン ガ が 調節 で きま す 。 

・ Auto EQUALIZER Display 
この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、SELECTED 
CHANNEL セク ショ ン の EQ 関連 の キー を 操作 する 
と 、EQ 画面 の EQ EDIT ペー ジ が 表示 され ます 。 


・ Auto SOLO Display 
この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン 
ネル を ソロ に 切り 替え た と き に 、DIO/SETUP 画面 の 
MONITOR ペー ジ が 表示 され ます 。 


・ Auto WORD CLOCK Display 

この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 接 続 中 の ワー ドク 
ロッ ク 信 号 が 途切れ た と き に 、DIO/SETUP 画面 の 
WORD CLOCK ペー ジ が 表示 され ます 。 


・ Auto Channel Select 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 フ ェ ー ダ ー/ 
[SOLO] z-—/ [ON] キ ー を 操作 し た と き に 、 そ の チャ ン 
ネル が 選択 され ます 。 


・ Store Confirmation 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 シ ー ン メモ リー や 
各種 ライ ブラ リー に スト ア 操 作 を 行なっ た と き に 、 シ ー 
ン 名 / ライ ブラ リー 名 を 入力 する TITLE EDIT ポッ プ 
アッ プ ウ ィ ン ド ウ が 表示 され ます 。 


・ Recall Confirmation 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 シ ー ン メモ リー や 
各種 ライ ブラ リー の リコ ー ル 操作 を 行なっ た と き に 、 確 
認 の ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ が 表示 され ます 。 


・ Patch Confirmation 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 イ ンプ ッ ト パ ッ チ 
/ アウ ト プ ッ ト パ ッ チ を 変更 し た と き に 、 内 容 が 変更 さ 
れ た こと を 示す メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


・ Pair Confirmation 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 ペ ア の 設定 / 解除 
を 行なっ た と き に 確認 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 


・ Nominal Pan 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン 
ネル の パン 設定 を 左 一 杯 、 ま た は 右 一 杯 に 振っ た と き 
に 、 左 / 奇数 チャ ン ネ ル 、 お よび 右 / 偶数 チャ ン ネ ル の 
信号 が ノミ ナル レベ ル と な り ま す 。 こ の チェ ッ ク ボ ッ ク 
ス が オフ の 場合 、 左 一 杯 、 ま た は 右 一 杯 に 振っ た 信号 は 
3dB ブー スト され ます (パン が セン ター の と き に ノミ 
ナル レベ ル と な り ま す )。 ま た 、 サ ラウ ン ドモ ー ド 時 は サ 
ラウ ンド パン の いずれ か の チャ ン ネ ル を 一 杯 に 振っ た 
レベ ル も この 設定 に 従い ます 。 


・ Fast Meter Fall Time 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 レ ベル メー ター が 
下がり きる 時 間 が 短く な り ま す 。 


・ DIO Warning 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 ス ロッ ト ま た は 
ОТВ IN DIGITAL 端子 か ら 入力 され た デジ タル 信号 に 
エラ ー が 検出 され る と 警告 メッ セー ジ を 表示 し ます 。 


・ MIDI Warning 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 受 信 し て いる 
MIDI メッ セー ジ に エラ ー が 検出 され る と 警告 メッ セー 
ジ を 表示 し ます 。 


・ Initial Data Nominal 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 シ ー ン ナン バー0 
を リコ ー ル し た と き に 、 イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の フェ ー 
ダー と ST IN チャ ン ネ ル の レベ ルコ ント ロー ル の 値 が 、 
0dB( ノ ミナ ルレ ベル ) に 設定 され ます (オフ の 場合 は 、 
ーco に 設定 され ます )。 


・ Scene MEM Auto Update 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 シ ー ン メモ リー の 
オー ト ア ッ プ デー ト 機 能 (… P.70) が 利用 で きま す 。 


* Cascade COMM Link 


この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 カス ケー ド 接 続 さ 
れ て いる 01V96i 同士 で さま ざま な パラ メー ター を 連 
動 さ せる こと が で きま す ( カ スケ ー ド 接続 に つい て は … 
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P.111)。 こ の チェ ッ ク ボ ックス が オフ の と き は 、 ソ ロ の 
操作 だ けが 連動 し ます 。 


・ Auto Direct Out On 
この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 あ る チャ ン ネ ル の 
ダイ レク ト ア ウト 先 の 設定 を "一 (オフ )" か ら そ の 他 の 
出力 先 に 切り 替え た と き に 、 そ の チャ ン ネ ル の ダイ レク 
ト ア ウト 出力 が 自動 的 に 有効 と な り ま す 。 ま た 、 逆 の 操 
作 を 行なっ た と き は 、 ダ イレ クト 出力 が 自動 的 に 無効 に 
な り ま す 。 


・ Routing ST Pair Link 
この チェ ッ ク ボ ックス が オン の 場合 、 ペ ア に な っ た チャ 
ン ネ ル で ステ レオ バス へ の ルー ティ ング が 連動 し ます 。 
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画面 に 表示 され る チャ ン ネ ル の 名 前 や ディ スプ レイ の 明る 
さ な ど を 設定 し ます 。 


DIO/SETUP Initial Data — (#111 STI2 STI3 STI4 
CH1-CH1 ED Ежа сез oí) OO (の 
Short Name 


(ID — channel ID/Channel 


回 Channel 10 

iMi Channel Short Name 

(2 Channel Cors Parameter 

RLL = OH ] PAN ] SURR ] 


G Diselas Brishtness G 
MORD СОСКА  PFORMBT fi PREFER1 fi PREFERZ fij 


各 項 目 の 内 容 は 次 の と お り で す 。 


(D Channel ID/Channel 
ディ スプ レイ に 表示 され る チャ ン ネ ル の 名 前 を 選択 し 
ます 。Channel ID チェ ッ ク ボ ックス を オン に する と 
チャ ン ネ ル ID (CH1 、BUS1 な ど )、Channel Short 
Name チェ ッ ク ボ ックス を オン に する と チャ ン ネ ル の 
省略 表記 が 表示 され ます 。 


@ Channel Copy Parameter 
ユー ザー 定義 キー に Channel Copy( チ ャ ン ネ ルコ ピー 
機能 ) を 割り 当て た と き に 、 コ ピー され る パラ メー ター 
を 次 の 中 か ら 選 択 し ます 。 パ ラメ ー タ ー は 複数 選択 で き 
ます 。 


* ALL.............. コピ ー 可 能 な すべ て の パラ メー ター を 選 
択 し ます 。 こ の ボタ ン を オン に する と 、 他 
の ボタ ン が すべ て 解除 され ます 。 

* FADER .……… フェ ー ダ ー の 値 を コピ ー し ます 。 

・ ОМ................ [ON] キ ー の オン / オフ 状態 を コピ ー し ま 
す 。 

・ PAN............. パン の 設定 値 を コピ ー し ます 。 

・ SURR .……… サラ ウン ド パ ン の 設定 値 を コピ ー し ます 。 

・ AUX............. AUX セン ドレ ベル の 設定 値 を コピ ー し ま 
す 。 


・ AUX ON …. チ ャ ン ネ ル か ら AUX に 送ら れる 信号 の 
オン / オフ 状態 を コピ ー し ます 。 


Еб EQ の 各 パ ラメ ー タ ー の 設定 値 を コピ ー し 
ます 。 


(3) Display Brightness 
各 LED イン ジ ケ ー タ ー の 明る さ を 、1 ~ 4 の 範囲 で 設 
定 し ます 。 


チャ ン ネ ル を 組み 合わ せ て レイ 
ヤー を 作る (ユー ザー アサ イナ ブ 
ルレ イヤ ー) 


リモ ー ト レイ ヤー の ター ゲッ ト を "USER ASSIGNABLE” 
に 変更 する と 、 ス テレ オア ウト を 除く 01V96i 内 部 の チャ 

ン ネ ル を 自由 に 組み 合わ せ て ユー ザー 独自 の レイ ヤー を 作 

成 で きま す 。 こ れ を ユー ザー アサ イナ ブル レイ ヤー と 呼び ま 
す 。 


1]. DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [DIO/SETUP] 
を 繰り 返し 押し て 、DIO/SETUP HAD REMOTE 
ペー ジ を 表示 させ ます 。 


О. TARGET パラ メー ター ボッ クス の 値 を “USER 
ASSIGNABLE” に 切り 替え 、[ENTER] を 押し ます 。 
ター ゲッ ト の 変更 を 確認 する ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ 
が 表示 され ます 。 


3. YES ボタ ン に カー ソル を 合わ せ 、[ENTER] を 押し 
ます 。 


画面 が 次 の よう に 変わ り ま す 。 


EE Initial ша. 
CH1-CH1 EH 


[REMOTE J 


USER ASSIGNABLE LAYER 


CLEAR ] BANK 


Ж 


4.1 ~ 16 の パラ メー ター ボッ クス (①) を 使っ て 、 割 
り 当 て る チャ ン ネ ル を 選択 し ます 。 
BANK フィ ー ル ド の ボタ ン を 使っ て バン ク 1 ~4 を 
切り 替え れ ば 、16 チャ ン ネ ル 分 の 設定 を 4 つま で 記憶 
で きま す 。 ま た 、 割 り 当 て る チャ ン ネ ル を 選 応 前 に 
[ENTER] を 押す と 、USER CH SELECT ウィ ンド ウ で 
割り 当て る チャ ン ネ ル を 選 応 こと も で きま す 。 


ヒン ト : CLEAR ボタ ン に カー ソル を 合わ せ て 
[ENTER] キー を 押す と 、 そ の バン ク を 初期 設定 の 状 
態 に 戻せ ます 。 
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B.LAYER セク ショ ン の [REMOTE] を 使っ て ユー 
ザー アサ イナ ブル レイ ヤー を 割り 当て た リモ ー ト レ 
イヤ ー を 呼び 出し ます 。 
フェ ー ダ ー、 [ON] キ ー を 使っ て 、 手 順 4 で 割り 当て た 
チャ ン ネ ル を 操作 で きま す 。 


e во 01V96i を カス ケー ド 接 
続 する 


01V96i に は カス ケー ド 接 続 用 の バス (カス ケー ド バ ス ) が 
搭載 され て いま す 。 こ の バス を 利用 すれ ば 、 各 種 デ ジタル 入 
出力 や OMNI OUT 端子 を 使っ て 2 ВО 01V96i を カス 
ケー ド 接 続 し 、 そ れ ぞ れ の バス 1 ~ 8、AUX セン ド 1 ~ 
8、 ス テレ オバ ス 、 ソ ロバ ス の 信号 を 統合 で きま す 。 
さら に 、 カ スケ ー ド 接続 し た ら 5 台 の 01V96i で MIDI 
IN/OUT 端子 同士 を 接続 する と 、 次 の 機能 が 連動 で きる よ 
うに な り ま す 。 

画面 / ペー ジ の 表示 

ソロ 機能 

フェ ー ダ ー モ ー ド の 選択 
メー ター ポジ ショ ン の 設定 
ピー ク ホ ー ル ド の オン / オフ 

メー ターFast Fall の オン / オフ 
シー ン の スト ア / リコ ー ル 、 シ ー ン の 名 前 


ヒン ト : 

・ ソロ 機能 を 除く 各 パ ラメ ー タ ー を 実際 に 連動 させ る に 
は 、SETUP 画面 の PREFER1 ペー ジ (— P.109) に ある 
"Cascade COMM Link” チェッ クボ ックス を オン に す 
る 必要 が あり ます 。 

・ ソロ 機能 は "Cascade COMM Link" チ ェ ッ クボ ックス 
の オン / オフ に 関 作 な く 、 常 に 連動 し ます 。 


ここ で は 、 ッ ト に 装着 し た デジ タル VO カー ド の 入出 力 
を 使っ て 、 ら GO 01V96i を カス ケー ド 接 続 する 方 法 を 説 
明 し ます 。 


1.2 台 の 01V96i の スロ ッ ト に デジ タル 1/0 カー ド 
を 装着 し ます 。 


どど . ら 台 の 01V96i を 次 の よう に 接続 し ます 。 

カス ケー ド バ ス を 通じ て 信号 を 送る 01V96i( ス レー ブ 
機 ) の デジ タル ИО カー ド の 出力 を 、 カ スケ ー ド バス を 
通じ て 信号 を 受け 取る 01V96i( マ スタ ー 機 ) の /O 
カー ド の 入力 に 接続 し ます 。 

マス ター 機 の ADAT IN 端子 と 、 ス レー ブ 機 の ADAT 
OUT 端子 を 接続 し ます 。 

マス ター 機 の MIDI IN 端子 と 、 ス レー ブ 機 の MIDI OUT 
端子 を MIDI ケー ブル で 接続 し ます 。 

マス ター 機 の MIDI OUT 端子 と 、 ス レー ブ 機 の MIDI IN 
端子 を MIDI ケー ブル で 接続 し ます 。 


2 台 の 01V96i を カス ケー ド 接 続 する 111 


MY8-AT |: 
ke |i 


iTIN 
SLOT үй 


O1V96i (スレ ー ブ ) O1V96i (マス ター) 


3. スレ ー ブ 機 で DISPLAY ACCESS セク ショ ン の 
[PATCH] キ ー を 繰り 返し 押し 、PATCH 画面 の 
OUT PATCH ペー ジ を 表示 させ ます 。 


Д. カス ケー ド 接 続 に 利用 し た い チ ャ ン ネ ル に 、 バ ス の 
信号 を 割り 当て ます 。 
選択 可能 な 信号 の 種類 は 、 次 の と お り で す 。 

表示 内 容 
CAS BUS] ~ BUS8 バス 1 ~ 8 の カス ケー ドア ウト 
AUX バス 1 ~ 8 の カス ケー ド 
アウ ト 


CAS AUX1 — AUX8 


ステ レオ バス の L/R チャ ン ネ ル 
の カス ケー ドア ウト 


ソロ バス の L/R チャ ン ネ ル の カ 


CAS ST-L/CAS ST-R 


CASSOLOL/CASSOLOR 


スケ ー ド アウ ト 


次 の 図 は 、ADAT IN/OUT 端子 と 8 チャ ン ネ ル の デジ 
タル VO カー ド (MY8-AT な ど ) を 使っ て 、 バ ス 1 ~ 
8、AUX セ ンド 1 ~ 4、 ス テレ オバ ス 、 ソ ロバ ス の 信号 


を 統合 する 場合 の 設定 例 で す 。 


PATCH Initial Data SII1 STI2 STI3 STI4 
CU ОО ma maa O O t 
Cascadeüut-SOLOR 


.SLOT OUTPUT PRTCH: 


{i 4 
Š 
CRSSOLOR 


TO USE 


ヒン ト : 実際 の パッ チ 方 法 は 、 カ スケ ー ド 接続 し た い 
バス の 種類 や 数 に 応じ て 異な り ま す 。 
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HHOHO 


112 る その他 の 機能 


ノー ト : 上 記 の 例 で は 、 デ ジタル IO カー ド の 利用 で 8. [DIO/SETUP] キ ー を 繰り 返し 押し て 。 — 
きる チャ ン ネ ル 数 に 制限 が ある た め 、AUX セン ド の DIO/SETUP 画面 の MIDMHOST ペー ジ を 表示 で 
うち 1 一 4 のみ を カス ケー ド 接 続 し て いま す 。16 せ 、CASCADE LINK パラ メー ター ボッ クス を 
チャ ン ネ ル の デジ タル I/O カー ド (MY16-AT な ど ) を "MIDI" に 設定 し ます 。 
使え ば 、 す べ て の バス を カス ケー ド 接 続 で きま す 。 | 
-| Stua rianager | 
"EN DRH | 
5. マス ター 機 で ЕТ ACCESS セク シ = ン の REMOTE — [U.R.LRVER - 
DE TUR EDO msnm 
ddl ашке 
D 


6. スレ ー ブ 機 か ら 送ら れる 各種 バス の 信号 を 入力 する LREeuesTl 
チャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 
次 の 図 は 、ADAT IN/OUT 端子 と 8 チャ ン ネ ル の デジ 


タル VO カー ド (MY8-AT な ど ) を 使っ て 、 バ ス 1 ~ Коте ану 
8、AUX セン ド 1 ~ 4、 ス テレ オバ ス 、 ソ ロバ ス の 信号 9. マス ター 機 で も 手順 8 と 同じ 操作 を 行ない ます 。 


を 受信 する 場合 の 設定 例 で す 。 手順 8ー9 の 操作 に より 、 ス レー プ 側 の 01V96i が 


MIDI メッ セー ジ を 送受 信 で きる よう に な り ま す 。 
PRTCH Initial Dat SL STI2 STI3 STI4 
dile. OO itil раа d бу бу の 


[CASCADE IN PRTCH; CASCADE BUS 1 
Slot СНІ IN + 


10.2 台 の 01V96i の 各種 パラ メー ター を 一致 させ る 
に は 、 コ ピー 元 と な る 01V96i の DIO/SETUP 画 
面 の MIDI/HOST ペー ジ を 表示 させ 、SYNC 
フィ ー ル ド の TRANSMIT ボタ ン に カー ソル を 合わ 
せ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 

OQUUAUI I IM ピ 『ー 15 

DAH B } 

REMOTE | u.R. LAVER 

CASCADE LINK = 


ATTENUATION $, 


rus 
REQUEST 


i IN PATCH А INPLIT |NS ДА ЕРРЕСТ А 


ヒン ト : スレ ー ブ 機 の 各 バ ス の 信号 は 、 必 ず マ スタ ー 

機 の 同じ バス に パッ チ し て くだ さい 。 正 し く パ ッ チ が REMOTE 端子 を 通じ て 、 カ スケ ー ド リン ク す る パラ 
行なわ れ て いな いと 、 カ スケ ー ド 接続 が 正常 に 行なえ メー ター(… P.1 11) の デー タ が も う 一 方 の 01V96i 
な く な り ま す 。 に コピ ー さ れ ま す 。 な お 、THANSMIT ボタ ン の 代わ り 


に REQUEST ボタ ン を 使え ば 、 相 手先 の デー タ を こち 
ら 側 に コピ ー で きま す 。 
フ . マス ター 機 で DISPLAY ACCESS セク ショ ン 

uc е т ここ まで の 操作 で 、2 台 の バス 1 8、AUX 1 4、 ス 


E uei テレ オバ ス が 統合 化 さ れ 、 マ スタ ー 機 側 の バス アウ ト 1 
DIO/SETUP 画面 の CASCADE ペー ジ を 表示 さ — 8、AUX アウ ト 1 4、 ス テレ オア ウト を 通じ て 出 


・ 昔 ノブ を 使っ て バス ご と の アッ テ ネ ー タ ー の 値 力 さ れ ま す 。 ま た 、 ど ちら か 一 方 の 01V96i で チャ ン ネ 
を 調節 し ます 。 ル を ソロ に 設定 する と 、0 1V98| の モニ ター を 通じ て ソ 


DIO/SETUP 画面 CASCADE ペー ジ で は 、 専 用 の アッ ロ の 信号 を モニ ター で きま す 。 
テ ネ ー タ ー を 使っ て カス ケー ド バ ス に 入力 され る 信号 
レベ ル を 調節 で きま す 。 ま た 、 ノ ブ の 下 の ボ タン を 使っ 
て 各 カ スケ ー ド バス の オン / オフ を 切り 替え る こと も 
可能 で す 。 


DIO/SETUP| Initial Data {5711 STI2 5713 STI4 
UR OO Ea "ome Q O 

.CRSCRDE IH ATTENUATION: 
Bust Busz BUSS BUS4 Buss Buse Bus? Busse 


RLIX1 AUXZ  RUXS  RUX4  RUXS AUXG  RUX? HUXS 


-4 -4 BB б BB gdB gdB gdB 
E 


STEREO SOLO 


gdB аав 
IQFF] [EF] 


用 SURR BUS fi 
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バッ テリ ー の 残 量 や シス テム の 
バー ジョ ン を 確認 する 


UTILITY 画面 の BATTERY ペー ジ で は 、01V96i に 内 蔵 
され た バッ クア ッ プ 用 バッ テリ ー の 残 量 や 、 シ ステ ム の バ 
ジョ ン を 確認 で きま す 。 こ の ペー ジ を 表示 させ る に は 、 
DISPLAY ACCESS セク ショ ン の [UTILITY] キ ー を 繰り 
返し 押し ます 。 


UTILITY Initial Data SLT STI2 5113 STI4 
CEHI-CHI | し CX maa O (QD 


[BATTERY CHEC CHEC 


Status : Okay 


Ves, I'm Fine! 


(D Status 


この 表示 が “Okay” な ら バ ッ テ リ ー に 十分 な 残 量 が あり 
ます 。 表 示 が “Voltage ом!" に 変わ っ た 場合 は 、 お 早め 
に お 買い 上 げ の 販売 店 また は 巻末 の ヤマ 人 ル 修 理 ご 相談 
セン ター に バッ テリ ー の 交換 を 依頼 し こく だ さい 。 消 耗 
し た 電池 を 交換 せ ず に いる と 、 デ ー タ が 失わ れる こと が 
あり ます 。 


ノー ト : 故障 の 原因 と な り ま す の で 、 ご 自分 で バッ テ 
リー を 交換 する こと は 絶対 に お 止め くだ さい 。 


(2) VerXXXX(XXXX に は 番号 が 入り ます ) 
シス テム の バー ジョ ン 番 号 を 表示 し ます 。 シ ステ ム の 
バー ジョ ン ア ッ プ な ご ど を 行なう と き は 、 こ の 表示 で 現在 
利用 し て いる シス テム の バー ジョ ン を 確認 し ます 。 
最新 の バー ジョ ン は 、 ウ ェ ブ サイ ト で ご 確認 いた だ け ま 
す 。 
http://proaudio.yamaha.co.jp/ 


フェ ー ダ ー の キャ リブ レー ショ ン 
を 行なう 
O1V96i の モー ター フェ ー ダ ー は 使用 環境 に より 挙動 の ず 


れ が 生じ る 場合 が あり ます 。 こ の 挙動 の ずれ は キャ リブ レー 
ショ ン 機 能 を 使っ て 再 調整 で きま す 。 


1.01v96i の 電源 が オフ に な っ て いる こと を 確認 し 
ます 。 


О. [ENTER] キー を 押し な が ら 、POWER ON/OFF Z 
イッ チ を オン に し ます 。 
し ば らく する と 、 以 下 の よ うな キャ リブ レー ショ ン 画 面 
が 表示 され ます 。 


81U96i FADER CALIBRATION 


Ш FADER MOVE & FADER POSITION 
2 FADER MOVE ONLY 

3 FADER POSITION ONLY 

4 QUIT 


Select Menu bg Usins Cursor Kess. 
Press [ENTER] to Start Calibration. 


3.[1FADER MOVE & FADER POSITION」 が 選択 
され て いる こと を 確認 し て 、[ENTER] キ ー を 押し ま 
す 。 
モー ター フェ ー ダ ー の 動き だ け を 再 調整 し た い 場 合 は 、 
カー ソル キー を 使っ て 「2 FADER MOVE ONLY」 を 選 
択 し 、[ENTERH] キ ー を 押し ます 。 
フェ ー ダ ー 位 置 だ け を 再 調整 し た い 場 合 は 、 カ ー ソ ル 
キー を 使っ て 「3 FADER POSITION ONLY」 を 選択 
し 、[ENTER] キ ー を 押し ます 。 手 順 5 に 進み ます 。 
キャ リブ レー ショ ン を 中 止 する 場合 は 、 カ ー ソ ルキ ー を 
使っ て 「4 QUIT」 を 選択 し 、[ENTER] キ ー を 押し ます 。 
01V96i が 通常 モー ド で 起動 し ます 。 


人 4. モー ター フェ ー ダ ー の 動き を 再 調整 する キャ リブ 
レー ショ ン が 開始 され 、 デ ィ ス プレ イ に キャ リブ 
レー ショ ン 中 で ある こと を 示す メッ セー ジ が 表示 さ 
れ ま す 。 
この キャ リブ レー ショ ン に は 約 2 分 か か り ま す 。 こ の 間 
は 絶対 に フェ ー ダ ー に 触れ な いで くだ さい 
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Зв: 2- 


114 。 を る その他 の 機能 


5. この キャ リブ レー ショ ン が 終了 する と 、 次 に 位置 調 


節 を 行なう フェ ー ダ ー を 選択 する 画面 が 表示 され ま 


す 。 
手順 3 で 「2 FADER MOVE ONLY」 を 選択 し た 場合 


は 、 以 上 で フェ ー ダ ー の 再 調整 は 終了 で す 。01V96i が 


通常 モー ド で 起動 し ます 。 


11. キ ャ リブ レー ショ ン 結 果 に 問題 が ある 場合 は 、 以 下 


の 画面 が 表示 され ます 。 
また 、 問 題 が めった フェ ー ダ ー の [SEL] キ ー が 点滅 し ま 
す 。 


8giU96i FADER CALIBRATION 


Select FADER bg Usins [SEL] Kegs 
and Press [ENTER] to Start Calibration. 


B1U96i FADER CALIBRATION 


Calibration Data is Not Correct 


CONT I NUE 
2 START FROM THE BEGINNING 
3 QUIT ANYHAY 


Press [ENTER] to Execute 


6. [SEL] キ ー を 使っ て 、 フ ェ ー ダ ー 位 置 の キャ リブ 


レー ショ ン を 行なう フェ ー ダ ー を 選択 し 、[ENTER] 


キー を 押し ます 。 


選択 され て いる [SEL] キ ー の イン ジ ケ ー タ ー は 点滅 し 
ます ([ENTERH] キー を 押す と 点灯 に 変わ り ま す )。 初 期 


状態 で は すべ て の [SEL] キ ー が 点滅 し て いま す 。 た だ 


し 、 エ ラー が 発生 し て キャ リブ レー ショ ン を や り 直 し て 
いる 場合 は 、 問 題 が あっ た フェ ー ダ ー の [SEL] キ ー だ け 


が 点滅 し ます 。 


7. 画面 の 指示 に 従っ て 、 選 択 さ れ た フェ ー ダ ー を ーeo 
の 目盛 り に 合わ せ 、[ENTER] キ ー を 押し ます 。 


В. 選択 され た フェ ー ダ ー を 画面 が 指示 する 目盛 り に 合 


わせ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 フ ェ ー ダ ー1 ~ 


16 の 場合 は ー 15 の 目盛 り 、STEREO フェ ー ダ ー 


の 場合 は ー 30 の 目盛 り に あわ せま す 。 


9. 選択 され た フェ ー ダ ー を 画面 が 指示 する 目盛 り に 合 


わせ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 フ ェ ー ダ ー1 ~ 


16 の 場合 は 0 の 目盛 り に 合わ せ 、STEREO フェ ー 


ダー の 場合 は 任意 の 位置 で 構い ませ ん 。 


10. 選 択 さ れ た フェ ー ダ ー を 画面 が 指示 する 目盛 り に 合 


わせ て [ENTER] キ ー を 押し ます 。 フ ェ ー ダ ー1 ~ 


16 の 場合 は + 10 の 目盛 り 、STEREO フェ ー ダ ー 


の 場合 は 0 の 目盛 り に あわ せま す 。 


キャ リブ レー ショ ン 結 果 に 問題 が な けれ ば 、 こ れ で 終了 
で す 。 再 調整 が 終わ る と 、01V96i が 通常 モー ド で 起動 


し ます 。 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


カー ソル キー を 使っ て 以下 の З つの 選択 肢 の いずれ か 
を 選択 し 、[ENTERH] キ ー を 押し ます 。 


・ CONTINUE 


問題 の めった フェ ー ダ ー の [SEL] キ ー が 点滅 し た 状態 
で 、 手 順 5 の 画面 に 戻り ます 。 


El 


・ START FROM THE BEGINNING 


手順 Р の 画面 に 戻り ます 。 


* QUIT ANYWAY 


キャ リブ レー ショ ン を 中 止 し て 、 通 常 モ ー ド で 起動 し ま 
す 。 こ の 場合 、 問 題 の あめ っ た フェ ー ダ ー に は 標準 設定 が 
適用 され ます 。 


可 度 キャ リブ レー ショ ン を や り 直 し て も この 画面 が 表 

示さ れる 場合 は 、 巻 末 に 記載 され て いる ヤマ 人 ル 修理 ご 相 
談 セ ンタ ー に ご 相談 くだ さい 。 
キャ リブ レー ショ ン の デー タ に 問題 が ある 場合 は 、 起 動 
時 に 以下 の よう な 画面 が 表示 され ます 。 こ の 画面 が 表示 
され た 場合 は 、 画 面 が 指示 する フェ ー ダ ー の FADER 
POSITION の キャ リブ レー ショ ン を 行なっ て くだ さ 


Lio 


E 


MESSRGE 


Fader calibration data error! 
Channel 4 


ж 引 


記号 
の /INSERT/DELAY 3—.......................... 8 
の /INS/DLY 画面 DLY1-16 ペー ジ .…. 18 
の /INS/DLY 画面 DLY 1 7-32 ペー ジ .. 18 
Ф /INS/DLY BH INSERT ペー ジ 

—— 47.66 
の /INS/DLY 画面 OUT DLY ペー ジ 

Жин k aa ua as 30.37 
の /INS/DLY 画面 PHASE ペー ジ .… ひ …… 18 
+48V ON/OFF スイ ッ チ 

ファ アシ タバ 電源 18 

数 字 
1 
1-16/17-38 キー ......... 
ƏTR IN DIGITAL 端子 А 
“ЛЕК р ОШ ОИЛОШОТ. ç 
ОТА OUT DIGITAL 端子 
ОТА OUT Ж iis 
A 
АСАМ алан 11 
AD15/16 ソー ス 選 択 ス イツ ッ ツチ sss 7 
ADAT IN/OUT itf. sss 10.13 
Add-On Effects ...................................... 67 
AD RAT У een 7 
АМР ЅІМОГАТЕ................................... 39 
Auto Channel Select 

ジリ ラ ア レシ スズ > 09 
Auto Direct Out On 

ZH) Je DI Aces 10 
Auto EQUALIZER Display 

УШУЫ rcm 09 
AUTO'BAIN...... e 37 


Auto PAN Display プリ ファ レン ス …109 
Auto SOLO Display 


ダリ ラ ア レシ ンズ 09 
Auto WORD CLOCK Display 
タリ ラ ア レン スズ atta 09 
AUX 1 — AUX Ө: == лн кшш? 8 
AU XE Sn ner acetate 36 
AUX 画面 V'EW1-16 ペー ジ ............... 40 
AUX 画面 VIEW17-ST1 ペー ジ 40 
AUX セン ド 
ЕВЕ ettet 37.38 
FIXED モー 89 
VARIABLE =— ËF... “289 
アッ テ ネ ー タ ー の 調節 .. NECI 
画面 内 の 操作 で 設定 .… …36 
画面 内 の 操作 で 調節 ui 38 


コン プレ ッ サ ー の 設定 
出 カ レベ ル の 設定 мазасы зин 
ディ レイ の 設定 ………… 
パネ ル 上 の 操作 子 で 設定 38 
パラ メー ター の 表示 37 
JA ES cesa etes ышы сымы de 4] 
複数 チャ ン ネ ル の 設定 を 一 覧 Lees 40 
РО ИКЕ ОО ОООО 38 
AUX BY FO£—EF................. 38.39.41 
B 
BUS1 ~ BUS8 フィ ー ル ド oniiir: 54 
C 
Cascade COMM Link プリ ファ レン ス 
TEE 109 
CASCADE ^—Z э see 112 
CATEGORY フィ ー ル ド sss 4 
CH1-4 ON/OFF スイッチ iii Ü 
CH5-8 ON/0FF ス イッチ ины дыны 0 
CH9-12 ON/OFF スイ ツチ ii 0 
Channel Copy Parameter 
UJ JP DIA 0 
Channel ID/Channel 
プリ ララ アレ シス 0 
CHANNEL PAIRING ポッ プア ッ プ 
DEA ip M aa ua .27 
CHORUS «eet 36 
CLEAR SET ets 29 
Comp260/Comp26058..................... 46 
COPY «ibi e 15 
D 
BE 93 
Nuendo/Cubase............................. 93 
PrO TO0l8..... sees 83 
その他 eel 94 
JEA ОРТОН au 83 
DEG/ZING AE. 9 
DEI AYER es 35 
DELAY SCALE Z 4 — P... 18 
Yi 42 
РЕРАУ+ВЕМ жылш анин дун ai 43 
DELAYER sets 42 
DEFAYSPREML se 43 
DIO Warning プリ ファ レン ス uas 09 
DIO/SETUP 画面 CASCADE ペー ジ 
FR 12 
O/SETUP 画面 FORMAT ペー ジ 
mt 14,15,16 
DIO/SETUP BH INSERT /<—22........ 85 
DIO/SETUP 画面 MACHINE ペー ジ .… 98 
DIO/SETUP 画面 METER —<— 2......... 86 
DIO/SETUP 画面 MIDI/HOST ペー ジ 


84、95、98、101、118 


о 
о 
MS. 
の 
の 
= 
U i 
5 
m : 
U 
= 
T 
m 
= 
о 
© 


© 
© 
ы. 
の 
5 
ご 
U 
E 
= 
U 
コ 
中 
ITI 
=> 
M 
© 
© 


© 
© 
ж 
の 
tn 
c 
0 
|i 
| 
со 


PLAY ACCESS( デ ィ ス プレ イ 
アク セス) セタ ション 8 


isplay Brightness プリ ファ レン ス 


DISTSSDELAY инин 
DISTORTION: ere 
IJV] anka Pa dipende О : 


о 
の 


о 


DOUBLE SPEED( ダ ブル スピ ー ド ) ..... 
Dual Рһаѕег.......................................... 


DUAL ТЕН rtt 

DYNA. FILTER..... 

DYNA. FLANGE 

DYNA. PHASER .................................. 39 

DYNAMICS 画面 COMP EDIT ペー ジ 
ed an ed 90 Q7 


DYNAMICS 画面 COMP LIB ペー ジ .…79 
DYNAMICS 画面 GATE EDIT ペー ジ .…19 
DYNAMICS 画面 GATE LIB ペー ジ …. 79 
DYNAMICS キー 8 


E 


FFECT 


ТЕА Я 
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ライ ウタ as es 81 
MR e 81 
RESP o E 59.62 
F 
БУНЫ REN 56 
ЕТ А op tes Lee ete 9 
FADER MODE( フ ェ ー ダ ー モ ー ド ) 
ПЕ РОНЕ 8 
Fast Meter Fall Time プリ ファ レン ス 
deste ee Eas o esse T 109 
EASTOR A Eee aes 56 
BN 19 
FIXE E ea ees 39.41 
AN 136 
PREEZ E atte ceti 144 
FREQUENCY ZZ FE)... 9 
ESI ウ イー ルト NAS 14 
G 
GAIN コン トロ ー ル i 7、9 
ЛЬ... .18 
GANG (F 9 7/2) esses 22 
GATEREVERB:. eet 134 
H 


| 
DIVIDUAL( イ ン デ ィ ビ デュ アル ) …… 22 
nitial Data Nominal プリ ファ レン ス 
HU 109 
STEIN As c eG rte 54 
PR 7.12 
SBERTZD а ; УЛО 
V GANG( イ ン バ ー ス ギャ ング ) .……… 22 
K 
KEYIN SOURCE Z 4 = F .................. 19 
L 
EASTIOOLGO ttes 50 
БА СЕ ӘЙЕ co cote 97 
LAYER( レ イヤ ー) セ クシ ョ ン i 8 
LEARN ボタ ン А aslla sa nasman 96 


M.BANBEDYNALL адата 


MIDI IN/THRU/OUT 端子 
DI デー タフ ォ ー マ ッ ト 


ー ン メモ リー アサ イン 表 


パラ メー ター アサ イン 表 . 


ルク ダン プ メ ッ セ ー ジ . 


IN/THRU/OUT 端子 
ring プリ ファ レン ス 


=: 


БЕ 


CTL ASGN ペー ジ 
PGM ASGN ペー ジ 


I 


"ー タ フォ ー マ ッ ト 


LEARN ボタ ン .… 


TARGET パラ メー ター 
UNLATCH( ア ン ラ ッ チ ) 


In-YGDAI I/O カー ド 


8TR OUT ペー ジ 
CASCADE IN ペー ジ .…118 
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я s 117 
PATCH 画面 IN PATCH ペー ジ 43 REVERB HAL Daneo 34 U 
PATCH 画面 INPUT INS ペー ジ .……… 48 REVERB PLATE... A rec s: D 
PATCH EH OUT LIB ペー ジ ............ 76- “REVERB ROOM на Ие К 15:168 
E ME REVENAS TAGE: 3^. USB OUT N= S ai 45 
PATCH Ей REVERSE БАТЕ а се е 
NE ВЕТО нн 47 па ее s 
PATCH вів Na 38 初期 アサ イン 123 
PATCH 7E 8.43 ROTARY...... Edu dur 38 UTILITY BIB BATTERY 27.113 
РЕАК v И нц 7.12 Routing ST Pair Link プリ ファ レン ス UTILITY 画面 CH STATUS ペー ジ 14 
PHANTOM +48V スイ ッ ツチ jc esL ui tn ber s Е РИСК à 
БЕДЕР Wb Mm 137 
PHONES LEVEL コン トロ ー ル 。…… 7 59 V 
PHONES 映子 7.49 Scene MEM Auto Update VARIABLE E- К 39.41 
POWER ON/OFF スイ ッ チ .………. 11 ププ リフ デレ ジス a 109 
PREFER] ASI aaa 109 SCENE MEMORY( シ ー ン メモ リー) VEMM RUE Е zT 
PREFER2 ペー ジ ーー 110 セク ショ ン aa шыны: ge MEER ж EE 
POA OG лы кыр eds gg SCENE 画面 IN FADE ペー ジ Hein Š ` a: Ur АШ is 
CHANNEL モー ドー 86 SCENE MiM OUT FADE ペー ジ .… VIEW 画面 PARAMETER е == 
INSERT E— К... 85 SCENE 画面 RCL ЗАРЕ ページ .…… „ДРАВА ЫНААР HEN 
METER Ж— К... 86 SCENE 画面 SCENE ペー ジ О шшс > 
ШЕЮ о 84 SCENE ME SORT K= MR aan na 
ТУЙШ» NIIS В 89 SCENE キー 8 W 
TJRJ JYY EB 89 SELECTED CHANNEL( セ レク テッ ド 
オー トメ ーション aaa 93 Ыла ышы g WORD CLOCK IN Я... 10 
スク ラブ / シャ トル cst Т ИОНИ 7 в WORD CLOCK OUT ЖЕ... 10 
セン ドレ ベル BO E aor 
SS E кое je あ 
— Io о ОО еа Kj АР оное 13 
у SOD MM M Q ннн с 
ディ スプ DA oos 5p н жа ыг 9 ‚ d OR 127 
OR ы 89,90 SOLO us eene 7.8 ЖЕК у е ие 
ララ グイン 905 SOLO 和 セクション 9 S 
DD SWR P i Bo" SRETAN Susa ns 4 PE š m 
コリ ツジ モー Dor ce ы ЖОО ОО Be coit odo supp RR E 
cc MET 89.90 8TIN セ クシ ョ ン . 8 2 ica RS А 
PROTECT REY sssi 0 М аана 7 с, T 
ED REVERB Mp me еы} 145 JE ee P 
Q STEREO DELAY ーー 195. е usos у лу У 
QE BE. aee a 9 STEREO OUT 映子 10.13 出力 端子 か ら の 信号 34 
STEREO( ス テレ オ ) セク ショ ン …… 8 ラナ ログ アウ トブ ゴット セク ショ ヨン LL id 
R STEREO フェ エー ター sss 8 アナ ログ 入出 力 ーー 12 
Recall Confirmation プリ ファ レン ス Store Confirmation プリ ファ レン ス 
ОКОРО but 109 LA 
RECALL キー ОТОВЕЗ = АК 9 sS MM. 48 
ВЕСЕ ОСОО マリ 47 
REMOTE キー ーー 8.83 SYMPHONC aaa... M nm AM " 
RESET BOTH RIY nnns 27 SYNC フ ィ イー ルド MOL d d iB 
ДЕУ СООР S s A0 Ed ho a eM EE 25 
REVIFLANGE sss a T EQ ЕИ И 21 
REV+SYMPHO........ aaa 41 TARGET t93—4—.. 85 アッ テ ネ ー タ ー の 調節 っ 0 
REV->CHORUS......... aaa 40 TO HOST USB 端子 10 画面 内 の 操作 で 設定 18 
REV->FLANGE ーー 41 TREMOLO .... 137 A ROE E i n 19 
REV->PAN ーーーー… 42 コン プレ ッ サ ー の 設定 20 
REV->SYMPHO. aaa 41 ЙИ О ШЕ ашышын, 18 
名 前 の 変更 rn 28 
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KJ Ns un o Mete am 25 
パネ ル 上 の 操作 子 で 設定 25 
SN NN 25 
人 バシ の 設定 に 22 
oB A RR AE tete een 18 
UM EE 26 
ルー ティ ング を 変更 する i 22 
ADY BINI S ette 43 
ИЛНЕ AES tssnappaw akaqa unas s 125 
оа 123 
イン ブ プット パッ チ パ ラメ ー タ ー uuu 123 
イン ブッ ト パ ッ チラ イブ ラリ ー. s. 75 


お 
オー ト ア ッ プ デー ト 機 能 2 70 
オプ ショ ン 


か 


ガー ジル キー 9 
各部 の 名 称 
ドウ ラブ バネ リル 6 
リア パネ ル … …10 
JJ Am Ea a a upa ШЫ} 111 
GASOABDE ペ デジ 1 112 
SYNE: フィ ー ル ド нашы 112 
=< 
ОТЕУ 57 
< 
クル AA 59 
po mii te 59 
ミュ ー ト グル ー プ e 59 
け 
es [Sona Q ee D ОО ТО 19 
KEYIN ЗООВСЕ.............................. 19 
プリ セッ ト パ ラ メー ター……… 150 
ゲー トラ イブ ラリ ー ess 79 
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は ご nM X 


ッ ト パ ラメ ー タ ー ess 151 
サー ライ ジラ リュ 。 


/SURR LINK ボタ ン ................ 


D MODE. 


ドッ プア ッ プ ウィ ンド ウ 
サン プリ ング レー ト 


「TERN パラ メー ター ボッ クス ..56 


ダブ ルチャ ン ネ ル ) esses 


サン プリ ング レー ト の 設定 .… 


シー ン メ モリ ー セ クシ ョ ン 


シス テム エク スク ルー シブ メッ セー ジ ..100 
シス テム の バー ジョ ン 


シャ ドー メモ リー 


す 


РРА ТА 
EQ/ バラ ンス の 
EQ の 設定 
アッ テ ネ ー タ ー の 
画面 内 の 操作 で 設 
コン プレ ッ サ ー の 設 
出力 レベ ル の 設定 
ディ レイ の 設定 .… 
パネ ル 上 の 操作 子 で 設定 
パラ メー ター の 表示 
ステ レオ セク ショ ン 
ステ レオ チャ ン ネ ル .… 


セレ ク テ ッ ド チ ャ ン ネ ル セ ク ショ ン 


そ 


а У 
プリ ファ レン ス 


IX SOLO 


ジロ 機能 od 


ソロ セー フ 機 


た 
ダイ レク ト ア ウ 
タブ スク ロー ルオ 


EJ EAST Us tenti 


LISTEN フィ ー ル ド 


= 引 119 


E ジ ュー ル セ ク ショ ン 
チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ー 


ノー ト オ ン / オフ 


八 イ サン プリ ング レー ト 


EQ/ バラ ンス の 設定 


イン ブッ トチ ャ ン ネ ル 
特定 チャ ン ネ ル の 表示 


PLAY ACCESS( デ ィ ス プレ イ 
アク セス ) セ クシ ョ 
FADER MODE( フ ェ 


E MEMORY( シ ー ン メモ 
CTED CHANNEL 
セレ ク テ ッ ド チ ャ ン ネ ル ) 


SOLO セク ショ ン .. 


DEFINED KEYS 
i キー) セ クシ ョ ン …9 
E ジ ュー ル セ ク ショ ン 


パラ メー ター リス ド 


バル クダ ンプ メッ セー ジ 


ディ スプ レイ セク ショ ン 
モニ ター アウ ド / ベ メド フォ シ 


(イン ディ ビデ ュ ア ル ) 
INV GANG( イ ン バ ー ス ギャ ング ) ..22 


Bi 
ファ ンタ ム + 48V esee 10 
ИЧЕРА 12 
CH1-4 ON/OFF スイ ツチ a 10 
CH5-8 ON/OFF スイ ツチ i 10 
CH9-12 ON/OFF スイ ツチ 10 
JE —— D sete naa 59 
フェ ー ド 
ALL INPUT CLEAR ボタ ン noiris 7 
AUXI SE イー ル § ル Rak 7 
ВО51 еле Z4-—) ..................... 7. 
Global Fade Time チェ ッ ク 
ポッ ンク 7 
INPUT СНІ ~ 32 フィ ー ル ド .…….7 
INPUT MASTER A — H 
xb aceite 7 
OUTPUT MASTER Q — T 
dep ese tte 7 
STINI —424-) RP... 7 
STEREO フィ ー ル ド sss 7 
== ЫАЛ ast 7 
pho eR 18 
IDDA € 90 
PLUGIN reme 07 
ワラ ダイ ジ キ ラ エク essem 67 
プリ セッ ト EQ パラ メー ター 49 
プリ セッ トゲ ー ト パラ メー ター eu 50 
プリ セッ トコ ンプ レッ サー パラ メー ター 
———————— 8 51 
ジリ マガ クレ ンス qu 09 
回 グラ チエ ジジ eua 100、103 
N 
ЕОНИ 26.33 
НОНІ2ОМТАК.................................. 27 
SE 27 
VERTICAL... 27 
画面 上 の 操作 で 設定 27 
別売 品 
= S ot tee 13 
& 
D S a 98 
Ф 
ミー ドド グル = LD 59 
め 
メー ター 
スル レオ メー ター 9 
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t TRACK ARMING フィ ー ル ド .…… 99 
DE TRANSPORT フィ ー ル ド .…… せ … ぼ は ぼ ………… 99 
QE CL ER 49 ディ スプ レイ ーー 85 
LAST ООО: esc 50 シン ソン コントロール 98 
MIX SOLO cuu 50 z 
MIXDGQWN...... uuu usa 49 J СУ. иас а 
МОМО フィ ー ル ド … 50 コン プレ ッ サ ー リ ンク НН 62 
RECORDING .......... ЛӘМ Lr cR CLE 
SOLO SAFE... DO 
БЫ SU „49 Š 
ソロ 機能 .… NEM らら 
ソロ セー ブフ 機能 5.50 
デジ タル 入力 信号 の モニ ター.…14 N 
モニ ター アウ ト / ヘ ッ ド フォ ン Li 17—88 NV Z RE esee 130 
de Z^ 7 — 2 y nasa 8 
モニ ター ソー ス 選 択 ス イツ チー £7 レベ ルコ ント ロー ル aaa 8 
kb 
コー ザー 定義 キー セク ショ ジジ oa 9 
b 
FA IDS p 74 
ライ ブラ リー 
ERZA NO 81 
アウ トブ ッ ト パ ッ チ ライ ブラ リー 
е. 76 
ン ブ プット パッ チラ イブ ラリ ー .…… 75 
IZrZHh2422U-.. 76 
Lys: —— ts УД 
ゲー トラ イブ ラリ ーー ^79 
コン プレ ッ サ ー ラ イブ ラリ ー …… 79 
チャ ン ネ ル ラ イブ ラリ ーー 75 
り 
IFI EER 0 
MIDI/USB セク ショ ン a... 0 
SLOT( ス ロッ ト ) セ クシ ョ ン .… せ ……… ] 
アナ ログ アウ ト プ ッ ト セ クシ ョ ン .…10 
デジ タル /О セク ショ ン .…… せ ……… ひ … 0 
電源 セク ショ ン esseer ] 
РОУ ISSN ede 0 
ID 78 
JES ers eas ise u bets 83 
FRAMES Z 4 = К........................ 99 
NSERICE-— [Bu ead 85 
LOCATE/TIME フィ ー ル ド .…………… 98 
ACHINE CONTROL .................... 83 
ACHINE CONTROL フィ ー ル ド 
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[USER DEFINED KEYS] # 機能 表示 
# 機能 表示 А Сри Fader Group Enable О OutFader Group О 
utput Fader Group Enable R OutFader Group R 
0 |No Assign No Assign 56 | Output Fader Group Enable S OutFader Group S 
1 | Scene MEM. Recall +1 Scene +1 Recall 57 | Output Fader Group Enable T OutFader Group T 
2 | Scene MEM. Recall -1 Scene -1 Recall 58 |Output MUTE Group Enable U Out Mute Group U 
3 | Scene MEM. Recall No. XX Scene XX Recall 59 |Output MUTE Group Enable V Out Mute Group V 
4 | Effect-1 Lib. Recall +1 Fx] Hb+1 Recall 60 |Output MUTE Group Enable W Out Mute Group W 
5 |Effect-1 Lib. Recall -1 Fx] Hb-1 Recall 61 |Output MUTE Group Enable X Out Mute Group X 
6 | Effect-1 Lib. Recall No.XX Fx1 LibXXX ВСІ. 62 |Input Fader Group Assign X IN Fader Assign X 
7 | Effect-2 Lib. Recall +1 Fx2 Hb+1 Recall 63 |Input Mute Group Assign X IN Mute Assign X 
8 |Effect-2 Lib. Recall -1 Fx2 Lib-1 Recall 64 | Input EQ Group Assign X IN EQ Assign x 
9 |Effect-2 Lib. Recall No.XX Fx2 LibXXX RCL. 65 | Input COMP Group Assign X IN COMP Assign x 
0 | Effect-3 Lib. Recall +1 Fx3 Lib+1 Recall 66 | Output Fader Group Assign X OutFader Assign X 
1 | Effect-3 Lib. Recall 1 Fx3 Lib-1 Recall 67 | Output Mute Group Assign X Out Mute Assign X 
2 | Effect-3 Lib. Recall No.XX Fx3 LibXXX RCL. 68 | Output EQ Group Assign X Out EQ Assign x 
3 |Effect-4 Lib. Recall +1 Fx4 Lib+1 Recall 69 | Output COMP Group Assign X Out COMP Assign x 
4 |Fffect-4 Lib. Recall -1 Fx4 Lib-1 Recall 70 |Input Mute Group Master X In Mute Master X 
5 | Effect-4 Lib. Recall No.XX Fx4 LibXXX ВСІ. 71 | Output MUTE Group Master X Out Mute Master X 
6 |Effect-1 Bypass On/Off Fx1 Bypass 72 | PEAK HOLD On/Off Peak Hold 
7 | Effect-2 Bypass On/Off Fx2 Bypass 73 |OSCILLATOR On/Off OSC ON/OFF 
8 | Fffect-3 Bypass On/Off Fx3 Bypass 74 | SOLO Enable SOLO ENABLE 
9 | Effect-4 Bypass On/Off Fx4 Bypass > FADER/SOLO RELEASE Mode НОС ДЕНЕДЕ 
20 | Channel Lib. Recall +1 CH Lib+1 Recall On/Off 
21 | Channel Lib. Recall -1 CH Lib-1 Recall 76 |Control Room Monitor MONO C-R MONO 
22 |Channel Lib. Recall No. XX CH LibXXX Recall 77 | Pan / Surround Link PAN/SURR LINK 
23 | САТЕ Lib. Recall +1 Gate Lib+1 RCL. 78 | Channel Name ID/Short CH ID/Short 
24 | GATE Lib. Recall -1 Gate Lib-1 RCL. 79 |Channel Copy Channel Copy 
25 |GATE Lib. Recall No. XX Gate LibXXX RCL. 80 | Channel Paste Channel Paste 
26 | COMP Lib. Recall +1 Comp Lib+1 RCL. 81 | Display Back Display Back 
27 |COMP Lib. Recall -1 Comp Lib-1 RCL. 82 | Display Forward Display Forward 
28 |COMP Lib. Recall No. XX Comp LibXXX RCL. 83 |UDEF KEYS BANK +1 UDEF KEYS BANK+1 
29 |EQ Lib. Recall +1 EQ Lib+1 Recall 84 |UDEF KEYS BANK -1 UDEF KEYS BANK-1 
30 |EQ Lib. Recall -1 EQ Lib-1 Recall 85 |UDEF KEYS BANK X UDEF KEYS BANK x 
31 | ЕО Lib. Recall No. XX EQ LibXXX Recall 86 | REMOTE USER DEFINE BANK +1 RMT UDEF BANK+1 
32 |Input Patch Lib. Recall +1 IN Patch Lib+1 87 |REMOTE USER DEFINE BANK -1 RMT UDEF BANK-1 
33 |Input Patch Lib. Recall -1 IN Patch Lib-1 88 | REMOTE USER DEFINE BANK X RMT UDEF BANK X 
34 |Input Patch Lib. Recall No. XX IN Patch LibXX 89 | REMOTE USER ASS LAYER BANK +1 | USR LAYER BANK+1 
35 |Output Patch Lib. Recall +1 Out Patch Lib+1 90 | REMOTE USER ASS LAYER BANK -1 | USR LAYER BANK-1 
36 | Output Patch Lib. Recall -1 Out Patch Lib-1 91 |REMOTE USER ASS LAYER BANK X USR LAYER BANK X 
37 | Output Patch Lib. Recall No. XX Out Patch LibXX 92 | MIDI NOTE No.XX MIDI NOTE XXX 
38 | Input Fader Group Enable A IN Fader Group A 93 |MIDI Program change No.XX MIDI PGM XXX 
39 | Input Fader Group Enable В IN Fader Group B 94 | MIDI Control Change No.XX MIDI CC XXX 
40 | Input Fader Group Enable C IN Fader Group C 95 | Machine REC Machine REC 
41 | Input Fader Group Enable D IN Fader Group D 96 | Machine PLAY Machine PLAY 
42 |Input Fader Group Enable E IN Fader Group E 97 |Machine STOP Machine STOP 
43 |Input Fader Group Enable F IN Fader Group F 98 | Machine FF Machine FF 
44 | Input Fader Group EnableG IN Fader Group G 99 | Machine REW Machine REW 
45 |Input Fader Group Enable H IN Fader Group H 100 | Machine SHUTTLE Machine SHUTTLE 
46 |Input MUTE Group Enable I IN Mute Group I 101 | Machine SCRUB Machine SCRUB 
47 |Input MUTE Group Enable J IN Mute Group J 102 | Machine LOCATE X Machine LOCATE X 
48 | Input MUTE Group Enable К IN Mute Group K 103 | Machine Set LOCATE X Machine Capture X 
49 |Input MUTE Group Enable L IN Mute Group L 104 | Machine RTZ Machine RTZ 
50 |Input MUTE Group Enable M IN Mute Group M 105 | Machine Set RTZ Machine Set RTZ 
51 |Input MUTE Group Enable N IN Mute Group N 106 | Track Arming 1 Track Arming 1 
52 |Input MUTE Group Enable O IN Mute Group O 107 | Track Arming 2 Track Arming 2 
53 |Input MUTE Group Enable P IN Mute Group P 108 | Track Arming 3 Track Arming 3 
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# 機能 表示 # 機能 表示 
109 | Track Arming 4 Track Arming 4 168 | DAW WINDOW MIX/EDIT DAW WIN MIX/EDIT 
110 | Track Arming 5 Track Arming 5 169 | DAW WINDOW MEM-LOC DAW WIN MEM-LOC 
111 | Track Arming 6 Track Arming 6 170 | DAW WINDOW STATUS DAW WIN STATUS 
112 | Track Arming 7 Track Arming 7 171 | DAW Shortcut UNDO DAW UNDO 
113 | Track Arming 8 Track Arming 8 172 | DAW Shortcut SAVE DAW SAVE 
114 | Track Arming 9 Track Arming 9 173 | DAW Shortcut EDIT MODE DAW EDIT MODE 
115 | Track Arming 10 Track Arming 10 174 | DAW Shortcut EDIT TOOL DAW EDIT TOOL 
116 | Track Arming 11 Track Arming 11 175 | DAW Shortcut SHIFT/ADD DAW SHIFT/ADD 
117 | Track Arming 12 Track Arming 12 176 | DAW Shortcut OPTION/ALL DAW OPTION/ALL 
118 | Track Arming 13 Track Arming 13 177 | DAW Shortcut CTRL/CLUCH DAW CTRL/CLUCH 
119 | Track Arming 14 Track Arming 14 178 | DAW Shortcut ALT/FINE DAW ALT/FINE 
120 | Track Arming 15 Track Arming 15 179 | DAW BANK + DAW BANK + 
121 | Track Arming 16 Track Arming 16 180 | DAW BANK – DAW BANK — 

122 | Track Arming 17 Track Arming 17 181 | DAW Channel + DAW Channel + 

123 | Track Arming 18 Track Arming 18 182 | DAW Channel - DAW Channel - 

124 | Track Arming 19 Track Arming 19 183 | DAW REC/RDY X DAW REC/RDY X 

125 | Track Arming 20 Track Arming 20 184 | DAW REC/RDY ALL DAW REC/RDY ALL 

126 | Track Arming 21 Track Arming 21 185 CE Manager Window Control SM CTRL Close 

127 | Track Arming 22 Track Arming 22 

128 | Track Arming 23 Track Arming 23 186 esu Window Control SM CTRL Close All 

129 Track Arming 24 Track Arming 24 em Studio Manager Window Control Used 

130 | Track Arming All Clear Track Arming CLR Selected Channel el Ch 

131 | DAW REC DAW REC 188 | Studio Manager Window Control SM CTRL Library 

132 | DAW PLAY DAW PLAY Library 

133 | DAW STOP DAW STOP 189 Studio Manager Window Control SM CTRL Patch 
Patch Editor 

134 | DAW FF DAW FF s : 

135 | DAW REW DAW REW 190 dn Manager Window Control SM CTRL Surround 

I TE | [eite ntm paya 

138 | DAW AUDITION DAW AUDITION 192 Wes Manager Window Control | SM CTRL Meter 

139 | DAW PRE DAW PRE 

140 | DAWIN DAW IN 193 usd Manager Window Control SM CTRL Layer 

TAT DAWOUT РАМ OUT 194 Studio Manager Window Control SM CTRL Master 

142 | DAW POST DAW POST Master 

143 | DAW RTZ DAW RTZ 

144 | DAW END DAW END 

145 | DAW ONLINE DAW ONLINE 

146 | DAW LOOP DAW LOOP 

147 | DAW QUICKPUNCH DAW QUICKPUNCH 

148 | DAW GROUP STATUS DAW GROUP STATUS 

149 | DAW AUTO FADER DAW AUTO FADER 

150 | DAW AUTO MUTE DAW AUTO MUTE 

151 | DAW AUTO PAN DAW AUTO PAN 

152 | DAW AUTO SEND DAW AUTO SEND 

153 | DAW AUTO PLUGIN DAW AUTO PLUGIN 

154 | DAW AUTO SEND MUTE DAW AUTO SENDMUTE 

155 | DAW AUTO READ DAW AUTO READ 

156 | DAW AUTO TOUCH DAW AUTO TOUCH 

157 | DAW AUTO LATCH DAW AUTO LATCH 

158 | DAW AUTO WRITE DAW AUTO WRITE 

159 | DAW AUTO TRIM DAW AUTO TRIM 

160 | DAW AUTO OFF DAW AUTO OFF 

161 | DAW AUTO SUSPEND DAW AUTO SUSPEND 

162 | DAW AUTO STATUS DAW AUTO STATUS 

163 | DAW MONITOR STATUS DAW MONI STATUS 

164 | DAW CREATE GROUP DAW CREATE GROUP 

165 | DAW SUSPEND GROUP DAW SUSPEND GRP 

166 | DAW WINDOW TRANSPORT DAW WIN TRANSPORT 

167 | DAW WINDOW INSERT DAW WIN INSERT 
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BANK A BANK B BANK C BANK D BANK E BANK F BANK G BANK H 
Group Machine Program Special I 
TITLE | Scene Recall Enable DAW 1 DAW 2 Control Change Euriction No Assign 
IN Fader Machine 
1 А ; 
Scene 1 Recall Group A UDEF BANK D | UDEF BANK C SHUTTLE MIDI PGM 1 | Display Back | No Assign 
IN Mute DAW WIN DAW Machine Display : 
2 
Scene ARecal o iyd MIX/EDIT — |OPTION/ALL |SCRUB MIDEPGME 2 Ear d. - | Neo:Assign 
IN Fader DAW AUTO Я Channel А 
3 = 
Scene 3 Recall Group B DAW BANK READ Machine RTZ | MIDI PGM 3 Copy No Assign 
IN Mute DAW AUTO Channel 
4 E : 
Scene 4 Recall Group J DAW BANK + TOUCH Machine REC | MIDI PGM 4 Paste No Assign 
IN Fader DAW DAW AUTO Machine 
5 А А 
Scene 5 Recall Group C SHUTTLE LATCH STOP MIDI PGM 5 | No Assign No Assign 
IN Mute DAW AUTO Machine 
6 | Я 
Scene 6 Recall Group K DAW SCRUB WRITE PLAY MIDI PGM 6 | No Assign No Assign 
IN Fader DAW AUTO Machine : z 
7 
Scene 7 Recall Group D DAW STOP TRIM REW MIDI PGM 7 | No Assign No Assign 
8 Scene 8 Recall Мше DAW PLAY DAWAUTO Machine FF | MIDI PGM 8 | No Assign No Assign 
Group L OFF 
~ ° О — 
イン プッ トバ ッ チ バラ メー ター 
INPUT INSERT IN EFFECT IN CASCADE 
表示 説明 説明 
ー NONE NONE 
AD1 AD IN 1 ADAT1 IN 
AD2 AD IN 2 ADAT2 IN 
AD3 AD IN 3 ADAT3 IN 
AD4 AD IN 4 ADAT4 IN 
AD5 AD IN 5 ADATS IN 
AD6 AD IN 6 ADAT6 IN 
ADZ AD IN 7 ADAT7 IN 
AD8 AD IN 8 ADAT8 IN 
AD9 AD IN 9 Slot CH1 IN 
AD10 AD IN 10 Slot CH2 IN 
AD11 AD IN 11 AD IN 11 InsertOut-CH3 Slot CH3 IN 
AD12 AD IN 12 AD IN 12 InsertOut-CH4 Slot CH4 IN 
AD13 AD IN 13 AD IN 13 InsertOut-CH5 Slot CH5 IN 
AD14 AD IN 14 AD IN 14 InsertOut-CH6 Slot CH6 IN 
AD15 AD IN 15 AD IN 15 InsertOut-CH7 Slot CH7 IN 
AD16 AD IN 16 AD IN 16 InsertOut-CH8 Slot CH8 IN 
ADAT1 ADAT1 IN ADAT1 IN InsertOut-CH9 Slot CH9 IN 
ADAT2 ADAT2 IN ADAT2 IN INS CH10 | InsertOut-CH10 Slot CH10 IN 
ADAT3 ADAT3 IN ADAT3 IN INS CH11 | InsertOut-CH1 1 Slot CH11 IN 
ADAT4 ADAT4 IN ADAT4 IN INS CH12 | InsertOut-CH12 Slot CH12 IN 
АРАТ5 АРАТ5 IN АРАТ5 IN INS CH13 | InsertOut-CH13 Slot CH13 IN 
ADAT6 ADAT6 IN ADAT6 IN INS CH14 | InsertOut-CH14 Slot CH14 IN 
ADATZ ADATZ IN ADATZ ADAT7 IN INS CH15 | InsertOut-CH15 SL-15 Slot CH15 IN 
ADAT8 ADATS IN ADAT8 ADAT8 IN INS CH16 | InsertOut-CH16  [SL-16 Slot CH16 IN 
SL-01 Slot CH1 IN SL-01 Slot CH1 IN INS CH17 | InsertOut-CH17 АРТ AD IN 1 
SL-02 Slot CH2 IN SL-02 Slot CH2 IN INS CH18 | InsertOut-CH18 |Ар2 AD IN 2 
SL-03 Slot CH3 IN SL-03 Slot CH3 IN INS CH19 | InsertOut-CH19  [AD3 AD IN 3 
SL-04 Slot CH4 IN SL-04 Slot CH4 IN INS CH20 | InsertOut-CH20 』AD4 AD IN 4 
SL-05 Slot CH5 IN SL-05 Slot CH5 IN INS CH21 | InsertOut-CH21 AD5 AD IN 5 
SL-06 Slot CH6 IN SL-06 Slot CH6 IN INS CH22 | InsertOut-CH22 |AD6 AD IN 6 
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Effect2 OUT 2 
Effect3 OUT 1 


Effect2 OUT 2 
Effect3 OUT 1 


Effect3 OUT 2 
Effect4 OUT 1 


Effect3 OUT 2 
Effect4 OUT 1 


FX4-2 Effect4 OUT 2 Effect4 OUT 2 
2TD-L 2TR IN Dig. L 2TD-L 2TR IN Dig. L 
2TD-R 2TR IN Dig. R 2TD-R 2TR IN Dig. R 


INPUT INSERT IN EFFECT IN CASCADE 
説明 表示 説明 

Slot CH7 IN Slot CHZ IN INS CH23 | InsertOut-CH23 
SL-08 Slot CH8 IN Slot CH8 IN INS CH24 | InsertOut-CH24 ADIN8 
SL-09 Slot CH9 IN Slot CH9 IN INS CH25 | InsertOut-CH25 AD IN 9 
SL-10 Slot CH10 IN Slot CH10 IN INS CH26 | InsertOut-CH26 AD IN 10 
SL-11 Slot CH11 IN Slot CH11 IN INS CH27 | InsertOut-CH27 AD IN 11 
SL-12 Slot CH12 IN Slot CH12 IN INS CH28 | InsertOut-CH28 AD IN 12 
SL-13 Slot CH1 3 IN Slot CH13 IN INS CH29 | InsertOut-CH29 AD IN 13 
SL-14 Slot CH14 IN Slot CH14 IN INS CH30 | InsertOut-CH30 AD IN 14 
SL-15 Slot CH15 IN Slot CH15 IN INS CH31 | InsertOut-CH31 AD IN 15 
SL-16 Slot CH16 IN Slot CH16 IN INS CH32 | InsertOut-CH32 AD IN 16 
USB1 USB CH1 IN USB CH1 IN INS BUS1 | InsertOut-BUS1 2TR IN Dig. L 
USB2 USB CH2 IN USB CH2 IN INS BUS2 | InsertOut-BUS2 2TR IN Dig. R 
USB3 USB CH3 IN USB CH3 IN INS BUS3 | InsertOut-BUS3 
USB4 USB CH4 IN USB CH4 IN INS BUS4 | InsertOut-BUS4 
USB5 USB CH5 IN USB CH5 IN INS BUS5 | InsertOut-BUS5 
USB6 USB CH6 IN USB CH6 IN INS BUS6 | InsertOut-BUS6 
USB7 USB CH7 IN USB CH7 IN INS BUS7 | InsertOut-BUS7 
USB8 USB CH8 IN USB CH8 IN INS BUS8 | InsertOut-BUS8 

USB CH9 IN USB CH9 IN InsertOut-AUX1 

USB CH10 IN 

USB CH11 IN USB CH11 IN InsertOut-AUX3 
USB12 USB CH12 IN USB CH12 IN InsertOut-AUX4 
USB13 USB CH13 IN USB CH13 IN InsertOut-AUX5 
USB14 USB CH14 IN USB CH14 IN InsertOut-AUX6 
USB15 USB CH15 IN USB CH15 IN InsertOut-AUX7 
USB16 USB CH16 IN USB CH16 IN InsertOut-AUX8 
FX1-1 Effect1 OUT 1 Effect1 OUT 1 InsertOut-ST-L 
FX1-2 Effect1 OUT 2 Effect1 OUT 2 InsertOut-ST-R 
FX2-1 Effect2 OUT 1 Effect2 OUT 1 
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EFFECT IN PATCH 


1-1 AUX1 
1-2 NONE 
2-1 AUX2 
2-2 NONE 
3-1 AUX3 
3-2 NONE 
4-1 AUX4 
4-2 NONE 


CASCADE IN PATCH 


BUS1 NONE 

BUS2 NONE 

BUS3 NONE 

BUS4 NONE 

BUS5 NONE 

BUS6 NONE 

BUS7 NONE 

BUS8 NONE 

AUX1 NONE 

AUX2 NONE 

AUX3 NONE 

AUX4 NONE 

AUX5 NONE 

AUX6 NONE 

AUX7 NONE 

AUX8 NONE 

ST L NONE 

STR NONE 

SOLO L NONE 

SOLO R NONE 
EFFECT TYPE 

EFFECT1 REVERB HALL 
EFFECT2 REVERB ROOM 
EFFECT3 REVERB STAGE 
EFFECT4 REVERB PLATE 


CHANNEL 
1 AD1 
2 AD2 
3 AD3 
4 AD4 
5 AD5 
6 AD6 
7 AD7 
8 AD8 
9 AD9 
10 AD10 
11 AD11 
12 AD12 
13 AD13 
14 AD14 
15 AD15 
16 AD16 
17 ADAT1 
18 ADAT2 
19 ADAT3 
20 ADAT4 
21 ADAT5 
22 ADAT6 
23 ADAT7 
24 ADAT8 
25 S-1 
26 S-2 
27 S-3 
28 S-4 
29 S-5 
30 S-6 
31 S-7 
32 S-8 
STIIL FX1-1 
STI1R FX1-2 
STI2L FX2-1 
STI2R FX2-2 
STI3L FX3-1 
STI3R FX3-2 
STI4L FX4-1 
STI4R FX4-2 


(mono input) 
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CHANNEL NAME 


CHANNEL ID SHORT LONG 

CH1 CH1 CH1 CH1 

CH2 CH2 CH2 CH2 

CH3 CH3 CH3 CH3 

CH4 CH4 CH4 CH4 

CH5 CH5 CH5 CH5 

CH6 CH6 CH6 CH6 

CH7 CH7 CH7 CH7 

CH8 CH8 CH8 CH8 

CH9 CH9 CH9 CH9 

CH10 CH10 CH10 CH10 
CH11 CH11 CH11 CH11 
CH12 CH12 CH12 CH12 
CH13 CH13 CH13 CH13 
CH14 CH14 CH14 CH14 
CH15 CH15 CH15 CH15 
CH16 CH16 CH16 CH16 
CH17 CH17 CH17 CH17 
CH18 CH18 CH18 CH18 
CH19 CH19 CH19 CH19 
CH20 CH20 CH20 CH20 
CH21 CH21 CH21 CH21 
CH22 CH22 CH22 CH22 
CH23 CH23 CH23 CH23 
CH24 CH24 CH24 CH24 
CH25 CH25 CH25 CH25 
CH26 CH26 CH26 CH26 
CH27 CH27 CH27 CH27 
CH28 CH28 CH28 CH28 
CH29 CH29 CH29 CH29 
CH30 CH30 CH30 CH30 
CH31 CH31 CH31 CH31 
CH32 CH32 CH32 CH32 

ST INT STI1 STI1 STEREO IN1 
ST IN2 STI2 STI2 STEREO IN2 
ST IN3 STI3 STI3 STEREO IN3 
ST IN4 STI4 STI4 STEREO IN4 
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アウ トブ プッ トバ ッ チ パラ メー ター 


SLOT, ADAT, OMNI, 


2TR OUT Digital INSERT IN DIRECT OUT USB OUT 

表示 説明 表示 説明 
ー NONE ー NONE 
BUS1 BUS1 ADAT1 OUT BUS1 BUS1 
BUS2 BUS2 ADAT2 OUT BUS2 BUS2 
BUS3 BUS3 ADAT3 OUT BUS3 BUS3 
BUS4 BUS4 ADAT4 OUT BUS4 BUS4 
BUS5 BUS5 ADAT5 OUT BUS5 BUS5 
BUS6 BUS6 ADAT6 OUT BUS6 BUS6 
BUS7 BUS7 ADAT7 OUT BUS7 BUS7 
BUS8 BUS8 ADAT8 OUT BUS8 BUS8 
AUX1 AUX1 Slot CH1 OUT AUX1 AUX1 
AUX2 AUX2 Slot CH2 OUT AUX2 AUX2 
AUX3 AUX3 Slot CH3 OUT AUX3 AUX3 
AUX4 AUX4 Slot CH4 OUT AUX4 AUX4 
AUXS5 AUXS5 Slot CHS OUT AUXS AUXS 
AUX6 AUX6 Slot CH6 OUT AUX6 AUX6 
AUX7 AUX7 Slot CH7 OUT AUX7 AUX7 
AUX8 AUX8 Slot CH8 OUT AUX8 AUX8 
ST L STEREO L ADAT1 IN Slot CH9 OUT ST L STEREO L 
STR STEREO R ADAT2 IN Slot CH10 OUT [STR STEREO R 
INS CH1 InsertOut-CH1 Slot CH11 OUT [INS CH1 InsertOut-CH1 
INS CH2 InsertOut-CH2 ADAT4 IN Slot CH12 OUT [INS CH2 InsertOut-CH2 
INS CH3 InsertOut-CH3 ADATS IN Slot CH13 OUT [INS CH3 InsertOut-CH3 
INS CH4 InsertOut-CH4 ADAT6 IN Slot CH14 OUT [INS CH4 InsertOut-CH4 
INS CH5 InsertOut-CH5 ADATZ IN Slot CH15 OUT [INS CH5 InsertOut-CH5 
INS CH6 InsertOut-CH6 ADATS IN Slot CH16 OUT [INS CH6 InsertOut-CH6 
INS CH7 InsertOut-CH7 Slot CH1 IN USB CH1 OUT INS CH7 InsertOut-CH7 
INS CH8 InsertOut-CH8 Slot CH2 IN USB CH2 OUT INS CH8 InsertOut-CH8 
INS CH9 InsertOut-CH9 Slot CH3 IN USB CH3 OUT INS CH9 InsertOut-CH9 
INS CH10 | InsertOut-CH10 Slot CHA IN USB CH4 OUT INS CH10 |InsertOut-CH10 
INS CH11 |InsertOut-CH11 Slot CH5 IN USB CH5 OUT INS CH11 | InsertOut-CH1 1 
INS CH12 | InsertOut-CH12 SL-06 Slot CH6 IN USB6 USB CH6 OUT INS CH12 | InsertOut-CH12 
INS CH13 | InsertOut-CH1 3 SL-07 Slot CH7 IN USB7 USB CH7 OUT INS CH13 |InsertOut-CH13 
INS CH14 |InsertOut-CH14 SL-08 Slot CH8 IN USB8 USB CH8 OUT INS CH14 |InsertOut-CH14 
INS CH15 |InsertOut-CH15 SL-09 Slot CH9 IN USB9 USB CH9 OUT INS CH15 |InsertOut-CH15 
INS CH16 | InsertOut-CH16 SL-10 Slot CH10 IN USB10 |USB CH10 OUT [INS CH16 | InsertOut-CH16 
INS CH17 | InsertOut-CH17 SL-11 Slot CH11 IN USB1 1 USB CH11 OUT [INS CH17 | InsertOut-CH17 
INS CH18 | InsertOut-CH18 SL-12 Slot CH12 IN USB12 |USB CH12 OUT [INS CH18 | InsertOut-CH18 
INS CH19 | InsertOut-CH19 SL-13 Slot CH1 3 IN USB13 | USB CH13 OUT [INS CH19 | InsertOut-CH19 
INS CH20 | InsertOut-CH20 SL-14 Slot CH14 IN USB14 | USB CH14 OUT [INS CH20 | InsertOut-CH20 
INS CH21 | InsertOut-CH21 SL-15 Slot CH15 IN USB15 |USB CH15 OUT [INS CH21 | InsertOut-CH21 
INS CH22 | InsertOut-CH22 SL-16 Slot CH16 IN USB16 |USB CH16 OUT [INS CH22 | InsertOut-CH22 
INS CH23 | InsertOut-CH23 USB1 USB CH1 IN OMNI1 | OMNI OUT 1 INS CH23 | InsertOut-CH23 
INS CH24 | InsertOut-CH24 USB2 USB CH2 IN OMNI2 | OMNI OUT 2 INS CH24 | InsertOut-CH24 
INS CH25 | InsertOut-CH25 USB3 USB CH3 IN OMNI3 | OMNI OUT 3 INS CH25 |InsertOut-CH25 
INS CH26 | InsertOut-CH26 USB4 USB CH4 IN OMNI4 | OMNI OUT 4 INS CH26 | InsertOut-CH26 
INS CH27 |InsertOut-CH27 USB5 USB CH5 IN 2TD-L 2TR OUT Dig. L [INS CH27 | InsertOut-CH27 
INS CH28 | InsertOut-CH28 USB6 USB CH6 IN 2TD-R |2TR OUT Dig. К [INS CH28 | InsertOut-CH28 
INS CH29 |InsertOut-CH29 USBZ USB CH7 IN — — INS CH29 |InsertOut-CH29 
INS CH30 |InsertOut-CH30 USB8 USB CH8 IN — — INS CH30 | InsertOut-CH30 
INS CH31 | InsertOut-CH31 USB9 USB CH9 IN — — INS CH31 |InsertOut-CH31 
INS CH32 | InsertOut-CH32 USB10 |USB CH10 IN — — INS CH32 |InsertOut-CH32 
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SLOT ADAT OMNL 
2TR OUT Digital INSERT IN DIRECT OUT USB OUT 
表示 説明 表示 説明 表示 説明 表示 説明 

INS BUS1 | InsertOut-BUS1 USB CH11 IN INS BUS1 | InsertOut-BUS1 
INS BUS2 | InsertOut-BUS2 USB CH12 IN INS BUS2 |InsertOut-BUS2 
INS BUS3 | InsertOut-BUS3 USB CH13 IN INS BUS3 | InsertOut-BUS3 
INS BUS4 | InsertOut-BUS4 USB CH14 IN INS BUS4 | InsertOut-BUS4 
INS BUSS | InsertOut-BUSS USB CH15 IN INS BUS5  |InsertOut-BUS5 
INS BUS6 | InsertOut-BUS6 USB CH16 IN INS BUS6 | InsertOut-BUS6 
INS BUS7 | InsertOut-BUSZ Effect1 OUT 1 INS BUS7 | InsertOut-BUSZ 
INS BUS8  |InsertOut-BUS8 Effect1 OUT 2 INS BUS8  |InsertOut-BUS8 
INS AUX1 | InsertOut-AUX1 Effect2 OUT 1 INS AUX1 | InsertOut-AUX1 
INS AUX2 | InsertOut-AUX2 Effect2 OUT 2 INS AUX2 | InsertOut-AUX2 
INS AUX3 | InsertOut-AUX3 Effect3 OUT 1 INS AUX3 | InsertOut-AUX3 
INS AUX4 | InsertOut-AUX4 Effect3 OUT 2 INS AUX4 | InsertOut-AUX4 
INS AUX5 | InsertOut-AUX5 Effect4 OUT 1 INS AUX5 | InsertOut-AUX5 
INS AUX6 | InsertOut-AUX6 Effect4 OUT 2 INS AUX6 | InsertOut-AUX6 
INS AUXZ | InsertOut-AUXZ 2TR IN Dig. L INS AUXZ | InsertOut-AUXZ 
INS AUX8 | InsertOut-AUX8 2TR IN Dig. R INS AUX8 | InsertOut-AUX8 
INS ST-L InsertOut-STL INS ST-L InsertOut-ST-L 
INS ST-R InsertOut-STR INS ST-R InsertOut-ST-R 
CAS BUS1 | Cascade Out Bus1 — — 
CAS BUS2 | Cascade Out Bus2 — — 
CAS BUS3 | Cascade Out Bus3 — — 
CAS BUS4 | Cascade Out Bus4 — — 
CAS BUS5 | Cascade Out Bus5 — — 
CAS BUS6 | Cascade Out Bus6 — — 
CAS BUSZ | Cascade Out Bus7 — — 
CAS BUS8 | Cascade Out Bus8 — — 
CAS AUX1 | Cascade Out Aux1 — — 

CAS AUX2 | Cascade Out Aux2 — — 

CAS AUX3 | Cascade Out Aux3 — — 

CAS AUXA | Cascade Out Aux4 — — 

CAS AUX5 | Cascade Out Aux5 — — 

CAS AUX6 | Cascade Out Aux6 — — 

CAS AUX7 | Cascade Out Aux7 — — 

CAS AUX8 | Cascade Out Aux8 — — 

CAS ST-L Cascade STEREO-L — — 
CAS ST-R | Cascade STEREO-R — — 
CASSOLOL | Cascade SOLOL — — — — — — 
CASSOLOR | Cascade SOLO R — — — — — — 
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21 NONE 
22 NONE 
23 NONE 
24 NONE 
25 NONE 
26 NONE 
27 NONE 
28 NONE 
29 NONE 
30 NONE 
31 NONE 
32 NONE 
ОТА OUT Digital 

1L STL 
1R STR 


CHANNEL NAME 


SLOT 

SLOT1-1 BUS1 

SLOT1-2 BUS2 

SLOT1-3 BUS3 

SLOT1-4 BUS4 

SLOT1-5 BUS5 

SLOT1-6 BUS6 

SLOT1-7 BUS7 

SLOT1-8 BUS8 

SLOT1-9 BUS1 

SLOT1-10 BUS2 

SLOT1-11 BUS3 

SLOT1-12 BUS4 

SLOT1-13 BUS5 

SLOT1-14 BUS6 

SLOT1-15 BUS7 

SLOT1-16 BUS8 

ADAT OUT 

1 BUS1 

2 BUS2 

3 BUS3 

4 BUS4 

5 BUS5 

6 BUS6 

7 BUS7 

8 BUS8 

OMNI OUT 

1 AUX1 

2 AUX2 

3 AUX3 

4 AUX4 

DIRECT OUT 

1 ADAT1 
2 ADAT2 
3 ADAT3 
4 ADAT4 
5 АРАТ5 
6 ADAT6 
7 ADAT7 
8 ADAT8 
9 SLOT-1 
10 SLOT-2 
11 SLOT-3 
12 SLOT-4 
13 SLOT-5 
14 SLOT-6 
15 SLOT-7 
16 SLOT-8 
17 NONE 
18 NONE 
19 NONE 
20 NONE 


CHANNEL ID SHORT LONG 

AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 

AUX2 AUX2 AUX2 AUX2 

AUX3 AUX3 AUX3 AUX3 

AUX4 AUX4 AUX4 AUX4 

AUXS AUXS AUXS AUXS 

AUX6 AUX6 AUX6 AUX6 

AUXZ AUXZ AUXZ AUXZ 

AUX8 AUX8 AUX8 AUX8 

BUS1 BUS1 BUS1 BUS1 

BUS2 BUS2 BUS2 BUS2 

BUS3 BUS3 BUS3 BUS3 

BUS4 BUS4 BUS4 BUS4 

BUS5 BUS5 BUS5 BUS5 

BUS6 BUS6 BUS6 BUS6 

BUS7 BUS7 BUS7 BUS7 

BUS8 BUS8 BUS8 BUS8 

STEREO ST ST STEREO 
USB 

1 BUS1 

2 BUS2 

3 BUS3 

4 BUS4 

5 BUS5 

6 BUS6 

7 BUS7 

8 BUS8 

9 BUS1 

10 BUS2 

11 BUS3 

12 BUS4 

13 BUS5 

14 BUS6 

15 BUS7 

16 BUS8 
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付録 : パラ メー ター リス ト 


User Defined Remote Layer レ イヤ ー 初 期 バ ンク 設定 


Bank 1(GM Vol、Pan) 


Name Data Format 
ID Controller 

Short Long 1 2 | 3 | 4 7 8 9 [10 |11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 
ON END | - _ _ ー ー ー - = = に zx "us 2. 

RM01 |GMO1 |СМ-СНОТ VOL&PAN 
FADER BO |07 |FAD IEND _ _ = = E = = А = Е 
ON END | - _ _ ー ー ー E E E に - m E 

RM02 |GM02 |СМ-СНО2 VOL&PAN 
FADER B1 07 IFAD |END _ _ = En ES 2 E * M EE 
ON END| - - - - = = = = = = = = = 

RM03 |GM03 |GM-CH03 VOL&PAN 
FADER B2 |07 |FAD |END _ _ = = = = = ES £z Е 
ON END | - _ _ ー = = = EN =: = = =s N 

RM04 |GMO04 |GM-CH04 VOL&PAN 
FADER B3 |07 |FAD IEND _ _ = = = = Ра ES E ВЕ 
ON END | - _ _ ー = E E = E D A 2 E 

RM05 |GMO05 |GM-CH05 VOL&PAN 
FADER B4 |07 [ҒАР IEND ー ー = ー = = ЕЕ £ = S 
ON END| - - - - = ー = = E » ш - А: 

RM06 |GM06 |GM-CH06 VOL&PAN 
FADER B5 |07 |FAD IEND _ _ = = = = - is m m 
ON END| - - - ー = ー = = E » 2s = А: 

RM07 |СМО7 |GM-CH07 VOL&PAN 
FADER B6 |07 |FAD IEND _ _ = = = = - is m m 
ON END| - - - ー = ー = s, E x 2s = А: 

RM08 |GM08 |GM-CH08 VOL&PAN 
FADER BZ |07 |FAD IEND ー ー = ー E = ЕЕ Ы m Е 
ON END | - _ _ ー ー = — = ES ах zs n = 

RM09 |GM09 |GM-CH09 VOL&PAN 
FADER B8 |07 |FAD |END _ _ ー ー - ЕЗ = р E x 
ON END | - _ _ ー ー = - ЕЕ ES A zd 26 = 

RM10 |GM10 |GM-CH10 VOL&PAN 
FADER B9 |07 [ҒАР IEND _ _ ー ー - ЕЗ E E ы E 
ON END| - - - ー ー е хе EE ES - E F m 

RM11 |GM11 |GM-CH11 VOL&PAN 
FADER BA |07 |FAD IEND _ _ ー ー Е m T. BE m e 
ON END| - - - ー ー = — Р Z e 2 E х8 

АМ12 |GM12 |GM-CH12 VOL&PAN 
FADER BB |07 |FAD IEND _ _ ー ー Е РТ КЗ € 6 E 
ON END| - - - - - ~ - Е = us 25 E. zi 

RM13 |GM13 |GM-CH13 VOL&PAN 
FADER BC |07 |FAD IEND _ _ ー ー - »- КЗ ч 6 ES 
ON END| - - - - - = - Е = us 25 E. zi 

RM14 |GM14 |GM-CH14 VOL&PAN 
FADER BD |07 |FAD IEND _ _ ー ー - »- КЗ € E 2 
ON END| - - - ー ー e — - zx "s 29 E zm 

RM15 |GM15 |GM-CH15 VOL&PAN 
FADER BE |07 |FAD IEND _ _ = = = > = E ー = 
ON END| - ー ー = = E = = a = E ЗЕ Е 

RM16 |GM16 |GM-CH16 VOL&PAN 
FADER ВЕ |07 [ҒАР IEND _ _ = = = = = = ー = 
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Bank Ə(GM Vol.Effect 1) 


Чий кем: у 


Мате Data Format 
ID Controller 
Short Long 1 2 3 | 4 | 5 6 71819 |10 111 | 1213 |14 15 16 

ON ENDI = ы | Жы ЕЕ а | n alam L iL D Tiras 
RM01 |GMO1 |GM-CH01 VOLSEFF1 

FADER BO |07 |FAD IEND| - - - ご = w% E m - = m ры 

ОМ END: = mr E ж. ке" ыш des o edi mt 5 
RM02 |GM02 |GM-CH02 VOLSEFF1 

FADER B1 |07 |FAD IEND| - - - Я = = m m - ЕЯ zi = 

ON END: а bm ШЕЕ es dem o Pedum l| mt Rss 
RM03 |GM03 |GM-CH03 VOLSEFF1 

FADER B2 |07 |FAD IEND| - - - z = xx x та - - ы Гь 

ОМ END: == s Im i|: rl e" [к Бш Кызын ЕЧ Дым + に 
RM04 |GM04 |GM-CH04 VOLSEFF1 

FADER B3 |07 [РАР IEND| - - - ご = xm ia - - - zi e 

ON ЕМО Кы nest Бәш. | ы et mn Шын м] t | | と 
RM05 |GMO05 |GM-CH05 VOLSEFF1 

FADER B4 |07 |FAD |END| - = z z - = Е ご =: 5 _ 

ON END: is [es es а と ルル と | と ЕЛЕЕ 
RM06 |GMO06 |GM-CH06 VOLSEFF1 

FADER B5 |07 |FAD |END| - = Е ЯЕ z = Е 5 = E = ë 

ON END| -|-|- шш] шо шы улыл os 62 |= | шт шше. | = 
RM07 |GM07 |СМ-СНО7 VOLSEFF1 

FADER B6 |07 |FAD |END| - = = Е - = = Е = E Е = 

ON EN 上 王后 リョ ERR u= Шш u= 
RM08 |GM08 |GM-CH08 VOLSEFF1 

FADER B7 |07 |FAD |END| - = = = - = = Е = E E = 

ON ЕМО. |е |= |= | = mm em E Sem [e u= = ms 
RM09 |GM09 |GM-CH09 VOLSEFF1 

FADER B8 |07 IFAD IEND| - = = = = z == = = E EN = 

ON END| - | |== | = ass Г Ыш ше [= [улт |=. u= 
RM10 |GM10 |GM-CH10 VOL&EFF] ——— m -— r — TH r. — ——r n U n —— P 5 r — 

FADER B9 |07 |FAD IEND| - = = = = _ z = а E - = 

ОМ END [LER | pem mE | ы жк е | жо |=] =. |=. е 
RM11 |GM11 |GM-CH11 VOLSEFF1 

FADER BA |07 |FAD |END| - = = = = - e x = N Е E 

ON END] «Lm pe mem кеш E Eme eem IE 
RM12 |GM12 |GM-CH12 VOLSEFF1 

FADER BB |07 |FAD |END| - = = = = - e Es E = E = 

ON ЕМО - | - | トー |---| - | - —- | - |- |- |- |- 
RM13 |GM13 |GM-CH13 VOLSEFF1 

FADER BC |07 |FAD IEND| - - s = = 2: = - = Е Е = 

ON END| -|-|- | - | | - | -|-|- —- | - |- |- |- | - 
RM14 |СМ14 |GM-CH14 VOLSEFF1 

FADER BD |07 |FAD |END| - = = = = z = =: = _ - » 

ON END -|-|- | —- | | - | - | - | - —- | - | - |- |- |- 
RM15 |GM15 |GM-CH15 VOLSEFF1 

FADER BE |07 |FAD |END| - z > = = = = = Е _ = » 

ON END -|-|- | —- | - | - | - | - | - —- | - |- |- |- |- 
RM16 |GM16 |GM-CH16 VOLSEFF1 

FADER BF |07 |FAD |END| - = = = = = = = - - x Р 
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Bank 3(XG Vol & Pan) 


付録 : パラ メー ター リス ト 


Name Data Format 
ID Controller 

Short Long 1 2 1 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 [10 |11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 
ON END: s に 二川 SUS Ime に 2 ルー SS SE = 

RM01 |ХСО1 |ХС-СНО1 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4C |08 |00 JOB РАР |F7 IEND| - ー ー ー ー ー 
ON END: dee DL met e| m Jom [ome a | Н иа 

RM02 |XGO2 |XG-CH02 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 MAC |08 |01 OB IFAD |F7 |END| - - - - - - 
ON END ede e a et s [emere Иж ее 

RM03 |XG03 |XG-CH03 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |02 JOB IFAD |F7 IEND| - - - - - - 
ON ЕМО ese eem rem deret аа emm | ere р e (з 

RM04 |XGO4 |XG-CH04 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |03 JOB РАР |F7 |END| - - - - - - 
ON END: 3 lire ete Dee НИ УЛ me [n fem n [os ed et as 

RM05 |XGO5 |XG-CH05 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |04 |OB IFAD |F7 |END| - - - - - - 
ON ЕМО. Lege det Д Cs poi mE Jem И ы u bees emm 

RM06 |XGO6 |XG-CH06 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |05 JOB IFAD |F7 |END| - - - - - - 
ON END |i. [Cm mms dm ms! eme Jem mm mS | е 

RM07 |XG0O7 |XG-CH07 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |06 |OB РАР |F7 |END| - - - - - - 
ON END |i. [md mm | | mom omm ее mL mmm 

RM08 |XGO8 |XG-CH08 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |07 |OB IFAD |F7 |END| - - - - - - 
ON END |i. | чы г р mom omm ее mL |. | = 

RM09 |XGO9 |XG-CH09 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |08 JOB РАР |F7 |END| - - - - - - 
ON END Ls | жор | е | ш [ж |> [ж = 

RM10 |XG10 |XG-CH10 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4C |08 |09 |08 РАР |F7 IEND| - _ _ _ _ ー 
ON END | | 三川 ご 中 寺川 л Jem ちこ | | = е 

RM11 |XG11 |XG-CH11 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 JOA |OB IFAD |F7 [END | - - - - - - 
ON END | [mI SIC e е зел ERR pause се 

RM12 |XG12 |XG-CH12 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |OB j OB РАР |F7 IEND| - - - - - - 
ON END: e| е | жор he ums [бё | d [= 

RM13 |XG13 |XG-CH13 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4C |08 JOC |OB РАР |F7 |END| - _ _ _ _ _ 
ON END | = [i = a z u= res |z re 上 = [e pe mete 

RM14 |XG14 |XG-CH14 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4C |08 |OD |08 РАР |Е7 [END | - _ _ _ _ _ 
ON END: | =. [= ia lis; ss кж зш ras ee [жыю вш d eum 

RM15 |XG15 |XG-CH15 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 |4C |08 JOE JOB РАР |F7 [END | - _ _ _ _ _ 
ON END |: | eee =; чш бә [кш [че [Пе Гы Eee des 

RM16 |XG16 |XG-CH16 VOL&PAN 
FADER FO |43 |10 4C |08 |OF |OB РАР |F7 |END| - - - - - - 
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Name Data Format 
ID Controller 
Short Long 1 2 3 | 4 7819 | 10 1 11 | 1213 | 14 | 15 16 
ON BO |40 |SW |END _ _ = ー ー i 2d => E x. 
RM01 |CH1 VST MIXER CH1 
FADER BO |07 |FAD IEND ー ー ー ー B m Е ES zi に 
ON B1 40 |SW JEND _ _ = ー B $ zi ае - x 
RM02 |CH2 |VST MIXER CH2 
FADER B1 07 IFAD |END ー ー ー ー = m E A 5! = 
ON B2 |40 |SW |END ー ー ー ー B з E E - LS 
RM03 |CH3  |VST MIXER CH3 
FADER B2 |07 |FAD END ー ー ー ー E m = Е. zi = 
ОМ B3 |40 |SW JEND _ _ = ー B 2. = НЕ — us 
RM04 |CH4  |VST MIXER CH4 
FADER ВЗ |07 |FAD END _ _ = ー B 2. Зы - м に 
ON B4 |40 |SW_IEND _ _ ー ー ー =. - = 2 
RM05 |CH5  |VST MIXER CH5 
FADER B4 |07 |FAD IEND ー ー ー ー ー = E: 21 м 
ОМ B5 |40 |SW |END _ _ = ー ー тз - - — m 
RM06 |CH6  |VST MIXER CH6 
FADER B5 |07 |FAD END _ _ ー ー ー m Ж 2. ы LS 
ON B6 |40 |SW |ЕМО ー ー = = ー = = - E — 
RM07 |CH7  |VST MIXER CH7 
FADER B6 |07 |FAD END _ _ = = ー = = = = E 
ON BZ |40 |SW END ー ー = = B = = - = _ 
RM08 |CH8  |VST MIXER CH8 
FADER B7 |07 |FAD |END _ _ = = B E = = = E 
ON B8 |40 |SW |ЕМО _ _ = = ー = = - = _ 
RM09 |CH9  |VST MIXER CH9 
FADER B8 |07 |FAD IEND ー ー = = = = = = E 
ON B9 |40 |SW END _ _ = = ー = = = — 
RM10 |CH10 |VST MIXER CH10 
FADER B9 |07 |FAD END ー ー = = ー = E = = _ 
ON BA |40 |SW |END _ _ = = ー = = = = ТЭ 
RM11 |CH11 |VST MIXER CH11 
FADER BA |07 |FAD IEND ー ー = = ー 5 = = = _ 
ON BB |40 |SW |END ー ー == = ー = = = = — 
RM12 |CH12 |VST MIXER CH12 
FADER BB |07 |FAD |END _ _ = = ー = E = = = 
ОМ BC |40 |SW |END _ _ = E ВА = 22 - 2) = 
RM13 |CH13 |VST MIXER CH13 
FADER BC |07 |FAD IEND _ _ = = e ЕЕ - - = 
ОМ BD |40 |SW |ЕМО _ _ = ー ВЯ = E = zs Э 
RM14 |CH14 |VST MIXER CH14 
FADER BD |07 |FAD IEND ー ー = = = ЕЕ - = 2: 
ОМ ВЕ |40 |SW |END _ _ = ВЯ = E = =) e 
RM15 |CH15 |VST MIXER CH15 
FADER BE |07 |FAD IEND _ _ ES - E © 25 - = ЖЕ 
ОМ ВЕ |40 |SW |END _ _ = ー m = - = EN m 
RM16 |CH16 |VST MIXER CH16 
FADER BF |07 |FAD IEND _ _ B ー E e = - = E 
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134 付録 : パラ メー ター リス ト 


エフ ェクト バラ メー ター 


REVERB HALL, REVERB ROOM, REVERB GATE REVERB, REVERSE GATE 


STAGE, REVERB PLATE 1 IN/2 OUT の ゲー ト 付 アー リー リフ レク ショ ン と 
1 IN/2 0UT の ゲー ト 付 ホー ル 、 ル ー ム 、 ス テー ジ 、 プ リバ ー ス ゲー ト 付 アー リー リフ レク ショ ン で す 。 
レー トリ バー ブ プ の シミ ュ レ ーション で す 。 Parameter Range Description 
Parameter Range Description TYPE Type-A, Type-B а аа 
REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 MED CEDERE 
ратат ROOMSIZE |0.1-20.0 Bb で で 、 つ づま Je 
INI. DLY — |0.0-500.0 ms D DENN 反射 音 が 出る まで [XD US. 
m ニー ニテ ー LIVENESS 0-10 射 音 の 減衰 の し か た を 表わし 
リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 を ます 。(0:dead、10:live) 
HI.RATIO |0.1-1.0 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て pur US MIU 
いま す 。 INI. DLY — |0.0-500.0 ms QUE RUE ERES 
リバ ー ブ の 低 域 成分 の 残響 時 間 を — - 
LO. RATIO |0.1-2.4 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て DIFF. 0-10 反射 音 の 左右 の ひろ が り で す 。 
いま す 。 DENSITY  |0-10096 反射 音 の 密度 で す 。 
DIFF. 0-10 リバ ー ブ 音 の 左右 の ひろ が り で す 。 HI RATIO |0.1-1.0 フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 
DENSITY |0-10096 リバ ー ブ の 密度 で す 。 で す 。 
初期 反射 音 (ER) か ら リ バー ブ ま で ER МОМ. |1-19 反射 音 の 本 数 で す 。 
E/RDLY  |0.0-100.0 3 
/ mS | の 遅延 時 間 で す 。 FB.GAIN |-99to+999%6 フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
初期 反射 音 と リバ ー ブ の 音量 バ THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ 
E/R BAL. |0-100% ンス で す 。(096: リ バーブ の み 、 HPF 21.2 Hz-8.00 kHz | フ 周 波数 で す 。 
10096:ER の み 
THRU イス フィ ルカ の カッ ト オ フ LPF HR e IAE а 
, ー の カッ THRU SM Cd, 
dud 21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 ノ 周 波数 で す 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 
GATELVL [OFF -60to0 dg |Z ト の スレ ッ シ ョ ルド レベ ル で MONO DELAY 
° Sur e м | СВАЕ — ci 
ATTACK” 1050 ゲー ト が 開く の に か か る 時 間 で す 。 1 IN/2 0UT の ベー シッ ク な リピ ー ト ディ レイ で す 。 
HOLD *1 ゲー ト が 閉じ 始め る まで の 時 間 で Parameter Range Description 
Š DELAY 0.0-2730.0 ms | ディ レイ タイ ム で す 。 
= аата сЕ 
DECAY ゲー ト が 閉じ る 速 さ で す 。 FB. GAIN |-99 to +99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
*1. 0.02ms—2.13s (fs=44.1kHz) 、0.02 ms~1.96s (fs=48kHz) . HI RATIO |0.1-1.0 フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 
0.01ms~1.06s (fs=88.2kHz) .0.01ms—981ms (fs=96kHz) ` С. で す 。 
*2. 6ms 一 46.0s (fs=44.1kHz) 、5ms~42.3s (fs=48kHz) 、3ms 一 23.0s HPE THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ 
(fs=88.2kHz) 、3ms~21.1s (fs=96kHz) 21.2 Hz-8.00 kHz | フ 周 波数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ 
THRU フ 周 波数 で す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
EARLY REF. SYNC OFF, ON MA 
1 IN/2 0UT の アー リー リフ レク ショ ン で す 。 NOTE TEMPO か ら DELAY を 換算 する 
ニー ニー ニー ニー デー ニー ニー ーー ニニ ニー ニーーーー = た め の 値 で す 。 
БАСЫ — — ч. — ДӘР AR УЛУ h. h J h. J. d. s ss 
-| - == し だ | Ев Елтыр 【 
че: ЖШ Ne 初期 反射 音 (ER) の パタ ー ン の タ た だ し 最大 値 は TEMPO の 設定 に より ます 。 
Plate, Spring プ で す 。 
部 屋 の 大 き さ 、 つ まり 反射 音 の 間 
ROOMSIZE |0.1-20.0 EO iJ. 
射 音 の 減衰 の し か た を 表わし 
NO 0210 ます 。(O:dead、10:live) 


INLDLY |oo-s09.0m。 | 初期 反射 音 が 出る まで の 遅延 時 


間 で す 。 
DIFF. 0-10 反射 音 の 左右 の ひろ が り で す 。 
DENSITY |0-100% 射 音 の 密度 で す 。 
ER NUM. |1-19 反射 音 の 本 数 で す 。 
FB.GAIN —99 to 49996 フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
HI RATIO |0.1-1.0 フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 
で す 。 
HPF THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ 
21.2 Hz-8.00 kHz | フ 周 波数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ 
THRU フ 周 波数 で す 。 
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e IN/2 0UT の ベー シッ ク な ステ レオ ディ レイ で す 。 1 IN/2 0UT の 3 タッ プ デ ィ レ イ で す 。 
Parameter Range Description Parameter Range Description 
DELAYL |[оо-1з5оот |LZ+1JUD2 + U42424 hT DELAYL |[оо—әузоот; | 上 ヒ チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で 
DELAYR |0.0-1350.0 ms | ド チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で DELAYC |0.0-2730.0 ms | ピン ター チャ ン ネ ル の ディ レイ 
° タイ ム で す 。 
FB.G L —99 to 49996 [チャンネル の フィ ー ド バ ッ ク の DELAY R 0.0-2730.0 ms H チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム 
量 で す 。 で す 。 
- RH チ ャ ン ネ ル の フィ ー ド バッ ク の = フィ ー ド バッ ク の ディ レイ タイ 
FB.GR 99 to +99% шге, FB. DLY 0.0-2730.0ms |у 
HL RATIO |0.1-1.0 T ド バ ッ ク の 高 域 成分 の 量 LEVEL L -100 to +100% L チ ャ ン ネ ル の レベ ル で す 。 
* Ë o, | セン ター チャ ン ネ ル の レベ ル で 
WE THRU, ハイ バス フィ ルター の カッ ト オ musasasa que 
21.2 Hz-8.00 kHz | フ 周 波数 で す 。 LEVELR |-100to+100% |RH チ ャ ン ネ ル の レベ ル で す 。 
50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ STA rum 
LPF TRU フ 周 波数 で す 」 FB. GAIN |-99 to 49996 フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
— = = " フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / НІ. RATIO |0.1-1.0 | 
$ҮМС ОЕР, ОМ don. C$. 
= THRU, 人 ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ 
EMPO か ら DELAY L を 換算 す HPF РОА 
NOTE L る た め の 値 で す 。 аы ノ 周 波数 で す 。 
£ 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ 
А EMPO か ら DELAY RR を 換算 す LPF =l < 
NOTE R 1 る た め の 値 で す 。 THRU ノ 周 波数 で す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
м. — J: ДУ? か ИЙ M3 4.4 4. о ar ee オフ で す 。 
た だ し 最大 値 は TEMPO の 設定 に より ます 。 NOTET z TEMPO か ら DELAY L を 換算 す 
る た め の 値 で す 。 
NOTE C *1 ТЕМ PO が ら DELAY C を 換算 す 
NOTE R *1 ТЕМ SD R を 換算 す 
ИМ/2 OUT の モジ ュ レ ーション 付き の ベー シッ ク SSS Css 
рр z * TEMPO か ら FB.DLY を 換算 する 
な り リピート ディ レイ で す 。 NOTEFB |" た め の 値 で す 。 
Parameter Range Description 1. — EHE? HS БЛ): p. h 4023 h. J J. d. s ss 
DELAY 0.0-2725.0 ms ディ レイ タイ ム で す 。 た だ し 最大 値 は TEMPO の 設定 に より ます 。 
FB. GAIN |-99 to +99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
HL RATIO |0.1-1.0 フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 時 
ЖАШ で す 。 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で 
DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 
; モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 
WAVE singat (Sine: 正 弦 波 、Tri: 三 角 波 ) 
HbF THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ 
21.2 Hz-8.00 kHz | フ 周 波数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ 
THRU ノ 周 波数 で す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
SYNC OFF, ON オフ で す 。 
TEMPO か ら DELAY を 換算 する 
uo た め の 値 で す 。 
12 TEMPO か ら FREQ. を 換算 する 
MOD.NOTE た め の 値 で す 。 
ч. — 48933 H3? BOB? h. h 142 2.2 4.4 d. s ss 


た だ し 最大 値 は TEMPO の 設定 に より ます 。 
2 ЖАЛ Bb 45 2.4 J. d d. s ss 
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付録 : パラ メー ター リス ト 


ECHO CHORUS 
2 IN/2 0UT の クロ ス フ ィ ー ド バ ッ クル ー プ 付き ス e IN/2 0U「 の コー ラス エフ ェクト で す 。 
テレ オデ ィ レ イ で す 。 Parameter Range Description 
Parameter Range Description FREQ 0.05-40.00 Hz モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で 
= i š ` す 。 
E L チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で == 
DELAY L 0.0-1350.0 ms 1 AM DEPTH |0-100% アン プリ チュ ー ドモ ジュ L— 
ショ ン の 深 さ で す 。 
DELAY R 0.0-1350.0 ms HH チャンネル の ディ レイ タイ ム で - E - 
i | ° PM DEPTH |0-100% еа 
m L チ ャ ン ネ ル の フィ ー ド バッ ク ー = 
FB.DLY L 0.0-1350.0 ms ディ レイ タイ ム で す 。 OBB зав а モジ ュ レ ーション の ディ レイ タ 
= UT i ` イム で す 。 
FB.DLYR |0.0-1350.0m。 |H チ ャ ン ネ ル の フィ ー ド バッ ク ーー ———— 
| | | ディ レイ タイ ム で す 。 WAVE Sine, Tri e i 
"m Ine: 止 弦 流 、TTI: 90 
[チャン ネル の フィ ー ド バッ ク 量 
FB.GL -99 to +99% シキ ピッグ = 
Ë で す 。 LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz Su ee TURIS 
FB.G R -99 to 499% チャンネル の フィ ー ド バッ ク 量 2-0 : 
で す 。 LsH С -12.0 to +12.0 dB pu as d MD 
І E L ch の 出力 か ら R ch に フィ ー ド =s : 
L->R FBG 99 to 49996 バッ ク す る 量 で す 。 EQ F 100 Hz-8.00 kHz eu CAVO NET 
І р d R ch の 出力 か ら L ch に フィ ー ド — - - 
R->L FBG 99 to +99% バッ ク す る 量 で す 。 ЕОС _12.0 to +12.0 dB шшш S: 
フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 旦 - 
HI. RATIO [0.1-1.0 5, i toa T EQ( ピ ビー キン グ タ イブ) 周波 数 幅 
m" THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ Са ーー 
21.2 Hz-8.00 kHz | フ 周 波数 で す 。 HSH Е 50.0 Hz-16.0 kHz ハイ シェ ビン グフ ィ ル ター 周 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ кас = F 
THRU ノ フ 周 波数 で す 。 HSH G —12.0 to 412.0 dB pus ビン グフ ィ ル ター ゲ 
SEI テン ポル パラ メー ター 同期 の オン / ын 
i オフ で す 。 SYNC OFF, ON TITW パラ メー タ ー 同 期 の オン / 
NOTED л TEMPO か ら DELAY L を 換算 す а= 
る た め の 値 で す 。 NOTE ч TEMPO か ら FREQ. を 換算 する 
NOTER  |* TEMPO か ら DELAY R を 換算 す г 
る た め の 値 で す 。 ч. 823 УЛ? k. h 10 hd J. 4 d. s ce 
А TEMPO か ら FB.DLY L を 換算 す 
NOTE:FBI $} る た め の 値 で す 。 
А TEMPO か ら FB.DLY H を 換算 す 
NOTERBR A る た め の 値 で す 。 FLANGE 
ч. — Б: д? RIP h. h 12.2.1 J. 4 d. s eIN/2 0UT「 の フラ ンジ エフ ェクト で す 。 
た だ し 最大 値 は TEMPO の 設定 に より ます 。 
Parameter Range Description 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で 
DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 
" モジ ュ レ ーション の ディ レイ タ 
MOD. DLY |0.0-500.0 ms イム で ず 。 
ЕВ. GAIN |-99 to +99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
А А モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 
ev оеп (Sine: EZ. Tri ZAH) 
z ー シ ェ ルビ ング フィ ルター 周 
LSH Е 21.2 Hz-8.00 kHz sre 
y ー シ ェ ルビ ング フィ ルター ゲ 
LSH G 12.0 to +12.0 dB | у 
EQ Е 100 Hz-8.00 kHz ОУ 
EQ G 12.0 to 4120 gg | EN( ビ ピー キン グ タ イプ ) ゲ イン で 
Е EQ( ピ ー キ ング タイ プ ) 周 波数 幅 
EQ Q 10.0-0.10 d. 
w ハイ シェ ルビ ング フィ ルター 周 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz or 
Ë ハイ シェ ルビ ング フィ ルター ゲ 
HSH G 12.0 to +12.0 dB | て こそ す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
SYNC OFE ON オラ で る 
TEMPO か ら FREQ. を 換算 する 
NOTE た め の 値 で す 。 


т.д? БД k. h 11.20.21 J. d d. <s ss 
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SYMPHONIC AUTO PAN 

eIN/2 0UT の シン フォ ニッ クエ フェ クト で す 。 2 IN/2 0UT の オー ト パ ン エフ ェクト で す 。 

Parameter Range Description Parameter Range Description 

FREQ. 0.05-40.00 Hz ma レー ショ ン の スピ ー ド で FREQ. 0.05-40.00 Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で 

DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 

MOD. DLY |0.0-500.0 ms Т ョ ン の ディ レイ タ DIR. d パン ニン グ 効 果 の 方 向 で す 。 

——————— モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 
WAVE Sine, Tri モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 WAVE Sine, Tri, Square | (Sine: 正 弦 波 、Tri: 三 角 波 、 
7 (Sine: 正 弦 波 、Tri: 三 角 波 ) Square: 息 形 波 ) 

LSHF 21.2 Hz-8.00 kHz | ロー シェ ル ヒ ング フィ ル タ 一 周 SRE 21.2 Hz-8.00 kHz | ロー シェ ルビ ング フィ ルター 周 

LsHG -12.0 to +12.0 aB | ロー ジェ ル ヒ ンジ フィ ルター ケ со ер ロー シェ ルビ ング フィ ルター ゲ 
wy EE pri Z< РР тата a 

EQF 100 Hz-8.00 kHz ERU キン グ タ イプ) 周波 数 で EQF Tonos EQ( ビ キン グ タ イプ ) 周 波数 で 

EQ G -12.0 to +12.0 ав | EAC ピー キン グ タ イブ) ゲイ ン で Еос о 412.0 ag |EQ( ピ ー キ ング タイ プ ) ゲ イン で 
w КЕТТЕР ЖТ PR SES = 

EQ Q 10.0-0.10 cs キン グ タ イプ) 周波 数 幅 EQQ UD E キン グ タ イプ ) 周 波数 幅 

HSH Е 50.0 Hz-16.0 kHz zu ue uu S HSH F SUE AES ハイ シェ ルビ ング フィ ルター 財 

HSHG |-120tor12.0 aB | サイ シェ ルビ ング フィ ルター ク HsHG |-1zooiz0dm | バイ シェ ルビ ピン グフ ィ ル ター ゲ 

SYNC OFE ON CN SYNC OFF, ON ME 

4 TEMPO か ら FREQ. を 換算 する * TEMPO か ら FREQ. を 換算 する 
NOTE た め の 値 で す 。 NOTE í た め の 値 で す 。 


"s R33 h 2 k. h 142$ h. J J. d d. <s ss 


PHASER 
2 IN/2 0UT の 16 ス テー ジ エ フ ェクト で す 。 
Parameter Range Description 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で 
DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 
ЕВ. GAIN |-99 to 49996 フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
T フェ イズ シフ ト の か か る 周波 数 
OFFSET 0-100 の オフ セッ ト で す 。 
0.00-354.38 左右 モジ ュ レ ーション の フェ イ 
PASE degrees ズバ ラン ス で す 。 
STAGE — [2,56 8 10,12 | フェ イズ シフ ト の 段数 で す 。 
$ ー シ ェ ルビ ング フィ ルター 周 
LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz 波数 で す 。 
К ー シ ェ ルビ ング フィ ルター ゲ 
LSH G 12.0 to +12.0 dB イン で す 。 
Y ハイ シェ ルビ ング フィ ルター 周 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz 波数 で す 。 
h: 八 イ シェ ルビ ング フィ ルター ゲ 
HSH G 12.0 to +12.0 dB イン で す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
SYNC OFE ON オフ で す 。 
NOTE 4 TEMPO か ら FREQ. を 換算 する 
た め の 値 で す 。 


тд h 2 B0 P h. J J. d d. < ss 


*1. L<->R, L—>R, L<—R, Turn L, Turn R 
2. Bg h. h 5 hd 4.4 d. s co 


TREMOLO 
2 IN 0UT の トレ モロ エフ ェクト で す 。 
Parameter Range Description 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で 
DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 
モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 
WAVE Sine, Tri, Square (Sine: 正弦 波 、Tri: 三角 波 、 
Square: 知 形 波 ) 
LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | ロー シェ ルビ ング フィ ルター の 
周波 数 で す 。 
ー シ ェ ルビ ング フィ ルター の 
LSH G 12.0 to +12.0 dB ゲイ ン 量 で す 。 
EQ F 100 Hz-8.00 kHz zm ピー キン グ タ イプ ) の 周波 数 
で す 。 
EQG _12.0 to +12.0 ав |EQ( ビ ピー キン グ タ イプ ) の ゲイ ン 
Í ; 量 で す 。 
£ EQ( ピ ー キ ング タイ プ ) の 周波 数 
EQ Q 10.0-0.10 es; 
Я 人 ハイ シェ ルビ ング フィ ルター の 
HSH F 50.0 Hz-16.0 kHz 周波 数 で す 。 
Hu ハイ シェ ルビ ング フィ ルター の 
HSH G 12.0 to +12.0 dB ゲイ ン 量 で す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
SYNC OFF, ON オフ で す 。 
" TEMPO か ら FREQ. を 換算 する 
NOTE た め の 値 で す 。 


"s R33 h 2 hk. h P h. J J. d d. < ss 
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付録 : パラ メー ター 


リス ト 


HQ. PITCH ROTARY 
1 IN/2 0UT の 高 品質 ピッ チ シ フ ター で す 。 内 蔵 工 1 IN/2 0UT の ロー タリ ー ス ピー カー シミ ュ レ ー 
フェ クト 1 と ら で の み 使 用 可能 で す 。 ター で す 。 
Parameter Range Description Parameter Range Description 
PITCH -12 to +12 semi- | ピッ チチ ェ ン ジ の 変化 量 (半音 単 ROTATE STOP START STOP: 停 止 、START: 回 転 
tones 位 ) で す 。 5073 
可 転 の 速 さ の 切り 替え で す 。 
ピッ チチ ェ ン ジ の 微 調整 ( 1 セン SLOW: SLOW パ ラメ ー で 
FINE -50 to +50 cents | RARES SPEED |sLOW, FAST 設定 し た 速度 で 回 転 し ま 
P. = FAST:FAST パ ラメ ー ター で 設 
DELAY 0.0-1000.0 ms А ンジ の ディ レイ タイ 定 し た 速度 で 回 転 し ます 。 — 
ЕВ. GAIN |-99to+99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 SLOW 0.05-10.00 Hz EE さき の 回 転 速 
受 ^ nx. [s o 
MODE 1-10 e ВЕС EAST mM SPEED=FAST の と き の 回 転 束 
Ine [ӨБӨМ テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / рео 度 を 設定 し ます 。 
オフ で す 。 DRIVE 0-100 ディ スト ーション の 深 さ で す 。 
* TEMPO か ら DELAY を 換算 する e — ç 
NOTE 1 た め の 値 で す 。 ACCEL 0-10 設定 速度 で に 到達 する 速 さ が 
変化 し ます 。 
1 — R R b 2 h. B M4 4.33.5 LOW 0-100 低 域 成分 の レベ ル で す 。 
た だ し 最大 値 は TEMPO の 設定 に より ます 。 HIGH 0-100 高 域 成分 の レベ ル で す 。 
DUAL PITCH RING MOD. 
e IN/2 0UT「 の ピッ チ シ フ ター で す 。 2 IN/2 OUT の リン グモ ジュ レー ター で す 。 
Parameter Range Description Parameter Range Description 
И СЕЕ ошын Su RN) 変調 に 使う ソー ス を 選択 し ます 。 
C$. TN cem (OSC: 発 振 器 、SELF: 入力 自身 
チャ ン ネ ル 1 の 微 調整 ( ] セン ト URCE , SELF で 変調 し ます 。 こ の と き は 以下 の 
FINE 1 -50 to +50 cents 単位 ) で す 。 パラ メー ター は すべ て 無効 に な 
LEVELI — |-100to0 410000. | チャ ン ネ ル 1 の レベ ル で す 。 Зар А 
7) ZB 7 de^ == ао ету Еру 
PAN 1 163 to R63 チャ ン ネ ル 1 の パン で す 。 OSC FREQ |0.0-5000.0 Hz БТЕ 
チャ ン ネ ル 1 の ディ レイ タイ ム で E 
DELAY1 |0.0-1000.0ms |Z P7404 L13 FM FREQ |os-4o.oo Hz OBCFREQ を 変化 させ る 周期 を 
FB.G1 |-99to+99% | テライン ネル 1 の フィ ーP 2 の ЕЕ OSC FREQ の 変化 幅 を 設定 し ま 
PITCH 2 [2241924 зет |F vV eom GEER Е аиан テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
チャ ン ネ ル ら の 微 調整 ( ] セン ト = 
FINE 2 -50 to +50 cents |2, KL ^1 TEMPO か ら FM FREQ を 換算 す 
単位 ) で す 。 NOTE:FM る た め の 値 で す 。 
LEVEL2 100 0 +100% | チャ ン ネ ル 2 の レベ ル で す 。 N Ë ; 
БАН 2 [63 to Re3 チャ ン ネ ル 2 の パン で す 。 1. 822 БЛ) h. h 12 2.1 J. d d. s co 
DELAY 2 0.0-1000.0 ms チャ ン ネ ル 2 の ディ レイ タイ ム で 
FB.G2 |-99to+99% . р どの フィ ー ド バッ ク の MOD. FILTER 
量 で す 。 PAST au e ar 
MODE 136 ピッ チチ ェ ン ジ の 精度 で す 。 2 IN Ə 0UT「 の モジ ュ レ ョ ン フ ィ ル ター で す 。 
SYNC OFF, ON 2 ut ー タ ー 同 期 の オン / Parameter Range Description 
- FREQ. 0.05-40.00 Hz | モジ ュ レ ーション > デー ド で す 。 
ур TEMPO か ら チ ャ ン ネ ル 1 の ディ кее 
レイ を 換算 する た め の 値 で す 。 DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 
‚ TEMPO か ら チ ャ ン ネ ル ら 2 の ディ PHASE 0.00-354.38 А 
NOTE 2 1 レイ を 換算 する た め の 値 で す 。 degrees LFO の 左右 の 位相 差 で す 。 
а E з qv a sss TYPE LPF, HPF, BPF (CPE: ロー バス フィ ルター PES 
た だ し 最大 値 は TEMPO の 設定 に より ます 。 ハイ パス フィ ルター、BPF: バン ド 
パス フィ ルター) 
бт 566 フィ ルター の 周波 数 の オフ セッ ト で 
RESO. 0-20 フィ ルター の レゾ ナン ス で す 。 
LEVEL 0-100 出力 レベ ル で す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / オ 
SYNC OFF, ON ас, 
1 TEMPO か ら FREQ. を 換算 する た め 
NOTE の 値 で す 。 


ч.д? БЛ B0 11.0.1 J. d d. < ss 
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DISTORTION DYNA. FLANGE 
1 IN 0UT「 の ディ スト ーション エフ ェクト で す 。 eIN/2 0UT「 の ダイ ナミ ッ ク フ ラン ジャ ー で す 。 
Parameter Range Description Parameter Range Description 
DST1, DST2, ER SM = 変調 用 の 入力 ソー ス を 選び ます 。 
DST TYPE |OVD1, OVD2, SOURCE |INPUT MIDI (INPUT : 入力 信 号 、MIDI:MIDI 
CRUNCH pince ノー ト オ ン メッ セー ジ ) 
DRIVE 0-100 ディ スト ーション の 深 さ で す 。 SENSE 0-100 入力 感度 で す 。 
に マス ター レベ ル の コン トロ ー ル 入力 に 応じ て 共鳴 周波 数 の 動く 
MASTER |0-100 Be DIR. UP, DOWN AE 
TONE -10 to +10 トー ンコ ント ロー ル で す 。 DECAY 1 共鳴 周波 数 の 動く 速 べ で す 。 
N. САТЕ |0-20 ノイ ズ ゲ ー ト の 効き で す 。 OFFSET 0-100 zr タイ ム の オフ セッ ト 量 
で す 。 
FB.GAIN |-99to+99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
AMP SIMULATE LSH Е 21.2 Hz-8.00 kHz | ロー シェ ルビ ング フィ ルター の 
ERACI. 
1 IN/2 OUT の ギタ ー ア ンプ シミ ュ レ ー タ ー で す 。 LSH G 2120 to 4120 48 | ロー シェ ルビ ング フィ ルター の 
ゲイ ン 量 で す 。 
Parameter Range Description EQ ME TUS EQ( ピ ー キ ング タイ プ ) の 周波 数 
АМР TYPE |" アン プ の タイ プ を 選択 し ます 。 ED 
V EQ( ピ ー キ ング タイ プ ) の ゲイ ン 
rie HUE VEA ディ スト ーション の タイ プ を 選 EQ С 12.0 to +12.0 dB | Sg. 
CRUNCH 択 し ます 。 BSD 166203 EQ( ビ ー キ ング タイ プ ) の 周波 数 
DRIVE |0-100 ディ スト ーション の 深 さ で す 。 CS. 
| ハイ シェ ルビ ング フィ ルター の 
MASTER бс GoD ント ロー ル HSH Е 50.0 Hz-16.0 kHz а g. 
== 人 ハイ シェ ルビ ング フィ ルター の 
SS job ERRIO К—>/ ント ロー ル HSH G -12.0 to +12.0 dB | ゲイ ン 旦 で す , 
* 中 域 成分 の トー ンコ ント ロー ル *1. 6ms~46.0s (fs=44.1kHz) .5ms—42.3s (fs=48kHz) .3ms— 
MIDDLE. - 00-100 で す 。 23.0s (fs=88.2kHz) 、3ms~21.1s (fs=96kHz) 
T 高 域 成 分 の トー ンコ ント ロー ル 
TREBLE 0-100 my. 
САВ DEP |0-100% EL RU DYNA. PHASER 
深 さ で す 。 
EQ F 100-8.00kHz | パラ メト リッ クイ コラ イザ ー の 2 INP OUT の ダイ ナミ ッ ク フ ェ ー ザ ー で す 。 
周波 数 で す 。 
EQ G 12.0 to 412.0 dB A rs ッ ク イ コラ イザ ー の Parameter Range Description 
— : — 変調 用 の 入力 ソー ス を 選び ます 。 
EQ Q 10.0-0.10 パラ メト リッ クイ コラ イザ ー の SOURCE INPUT, MIDI (INPUT : 入 力 信号 、MIDI:MIDI 
バン ド 幅 で す 。 ノー ト オ ン メッ セー ジ ) 
N. GATE 0-20 ノイ ズ ゲ ー ト の 効き で す 。 SENSE 0-100 入力 感度 で す 。 
*1. STK-M1、STK-M2、THRASH、MIDBST、CMB-PG、CMB-VR、 DIR. UP DOWN 入力 に 応じ て フェ イズ シフ ト の 
CMB-DX、CMB-TW、MINI、FLAT 周波 数 の 動く 方 向 で す 。 
*1 フェ イズ シフ ト の 周波 数 の 動く 
DECAY Kes 
フェ イズ シフ ト の か か る 周波 数 
DYNA. FILTER OFFSET NR の オフ セッ ト で す 。 i 
Е Z FB.GAIN — |-99 to +99% ー ド バッ ク の 量 で す 。 
2 IN/2 OUT の ダイ ナミ ッ ク フ ィ ル ター で す 。 ーー 
— STAGE 1416 | フェ イズ シフ ト の 段数 で す 。 
Parameter Range Description 4 
変調 用 の 入力 ソー ス を 選び ます 。 LSH F 21.2 Hz-8.00 kHz | ロー ジェ ルビ ング フィ ルター の 
SOURCE  |INPUT, MIDI | (INPUT: 入 力 信号 、MIDI:MIDI ノ ー ト ーー ュー コリ 
SENSE 0-100 入力 感度 で す 。 ゲイ ン 量 で す 。 
[RT EI MI MUR e ハイ シェ ルビ ング フィ ルター の 
DIR. UP, DOWN acne ona ers HSH: 50.0 Hz-16.0 KHz. асе 
n = 1 = Е ハイ シェ ルビ ング フィ ルター の 
DECAY |" フィ ルター の 周波 数 の 動く 速 ぐ で す 。 HSH G 12.0 to +12.0 dB | パイン 量 で す 。 
リク HPF: ハ イ *1. 6ms 一 46.0s (fs=44.1kHz) .5ms—42.3s (fs=48kHz) ,3ms~ 
TYRE LPF, HPE PF エス フィ ルター、BPF: バ ンド パス フィ 23.05 (fs=88.2kHz) .3ms—21.1s (fs=96kHz) 
ルター) 
OFFSET 0-100 フィ ルター の 周波 数 の オフ セッ ト で す 。 
RESO. 0-20 フィ ルター の レゾ ナン ス で す 。 
LEVEL 0-100 出力 レベ ル で す 。 


*1. 6ms~46.0s (fs=44.1kHz) .5ms—42.3s (fs=48kHz) 、3ms~ 
23.05 (fs=88.2kHz) 、3ms~21.1s (fs=96kHz) 
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REV+CHORUS 


1 IN/2 OUT の パラ レル 接続 され た リバ ー ブ 、 コ ー ラ 


スエ フェ クト で す 。 


付録 : パラ メー ター リス ト 


REV->CHORUS 


1 IN/2 OUT の シリ ー ズ 接続 され た リバ ー ブ 、 コ ー ラ 
スエ フェ クト で す 。 


Parameter Range Description Parameter Range Description 
REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 REVTIME |0.3-99.0 リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 
S リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る ま 5 リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る ま 
INI. DLY 0.0-500.0 ms で の 遅延 時 間 で す 。 INI. DLY 0.0-500.0 ms で の 遅延 時 間 で す 。 
リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 
HI. RATIO |0.1-1.0 を REV TIME に 対す る 比率 で 表 НІ. RATIO |0.1-1.0 を REV TIME に 対す る 比率 で 表 
し て いま す 。 し て いま す 。 
DIFF. 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で DIFF. 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で 
DENSITY  |0-10096 リバ ー ブ の 密度 で す 。 DENSITY |0-100% リバ ー ブ の 密度 で す 。 
HPE THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ HPF THRU, 人 ルイ パス フィ ルター の カッ ト オ 
21.2 Hz-8.00 kHz | フ 周 波数 で す 。 21.2 Hz-8.00 kHz | フ 周 波数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ 
THRU ノ 周 波数 で す 。 THRU ノ 周 波数 で す 。 
REVERB と CHORHUS の バラ ン REVERB と CHORUS の か か っ 
REV/CHO |0-100% ス で す 。(096 :REVERB の み 、 REVBAL 0-100% た REVERB の バラ ンス で す 。 
0096:CHORUS の み ) ` 009%% で REVERB の み に な り ま 
— = LE "ipu す 。 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | 上 モジュレーション の スピ ー ド で — ーーー — 
P FREQ. 0.05-40.00 Hz モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で 
1009 アン プリ チュ ー ド モジ ュ レ ー ° 
ME 09 ショ ン の 深 さ で す 。 ROMA アン プリ チュ ー ド モジ ュ レ ー 
SIDES ここ 55 ショ ン の 深 さ で す 。 
PM DEPTH |0-100% ピッ チ モ ジ ュ レ ーション の 深 さ EEUU TT UE 
で す 。 PM DEPTH |0-100% [o ved レー ショ ン の 深 さ 
w モジ ュ レ ーション の ディ レイ タ 
MOD: DEY 10079000 Line MOD. рү loosonom, — | モジ ュ レ ーション の ディ レイ タ 
AVE. OR モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 RES 
i (Sine: ER. Tri: =A) WAVE Sine, Tri モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 
кесуге pass = i Ў (Sine: 正 弦 波 、Tri: 三 角 波 ) 
SYNC OFF, ON テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
j オフ で す 。 SYNC OFF, ON テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
ME lla TEMPO か ら FREQ. を 換算 する 228 
た め の 値 で す 。 NOTE *1 TEMPO か ら FREQ. を 換算 する 


ч. ДЗ h 2 hk. h 11.0.1 J. d d. <s ss 
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た め の 値 で す 。 


". 43? RITE Bh 145. h. J. d 4. = ss 
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REV+FLANGE 


1 IN/2 0UT の パラ レル 接続 され た リバ ー ブ 、 フ ラン 
ジャ ー エ フェ ク ト で す 。 


REV+TSYMPHO. 


1 IN/2 0UT の パラ レル 接続 され た リバ ー ブ 、 シ ン 
フォ ニッ クエ フェ クト で す 。 


め の 値 で す 。 


ч. 3? h HS h. h И 


REV->FLANGE 


1 IN/2 OUT の シリ ー ズ 接続 され た リバ ー ブ 、 フ ラン 
ジャ ー エ フェ クト で す 。 


A. J J. d d. s = 


め の 値 で す 。 


Parameter Range Description 
REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 
= リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る まで 

INI. DLY 0.0-500.0 ms の 遅延 時 間 で す 。 
リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 を 

HI. RATIO |0.1-1.0 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て 
いま す 。 

DIFF. 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で す 。 

DENSITY |0-100% リバ ー ブ の 密度 で す 。 

HPF THRU, 人 ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ フ 

21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 

REVERB と FLANGE の か か っ た 

REV.BAL |0-100% REVERB の バラ ンス で す 。1009% 
で REVERB の み に な り ま す 。 

FREQ. 0.05-40.00 Hz モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で す 。 

DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 

T モジ ュ レ ーション の ディ レイ タイ 
MOD. DLY | 0.0-500.0 ms ム で す 。 
FB. GAIN |-99 to +99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
А А モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 

WAVE sine, Tri (Sine: 正 弦 波 、Tri: 三 角 波 ) 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / オ 

SYNC OFF, ON フ で す 。 

NOTE *1 TEMPO か ら FREQ. を 換算 する た 


ч ЛР h. h 45 


A J J. d d. s< = 


Parameter Range Description Parameter Range Description 
REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 
T リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る まで z リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る まで 
INI. DLY |0.0-500.0 ms の 遅延 時 間 で す 。 INI. DLY |0.0-500.0 ms の 遅延 時 間 で す 。 
リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 を リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 を 
HI. RATIO |0.1-1.0 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て HI. RATIO [0.1-1.0 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て 
いま す 。 いま す 。 
DIFF 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で す 。 DIFF 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で す 。 
DENSITY |0-100% リバ ー ブ の 密度 で す 。 DENSITY |0-100% リバ ー ブ の 密度 で す 。 
ИРЕ THRU, ハイ バス フィ ルター の カッ ト オ フ HPF THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 
LPF 50.0Hz-16.0kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 THRU 周波 数 で す 。 
REVERB と FLANGE の バラ ンス REVERB と SYMPHONIC の バラ 
REV/FLG |0-100% で す 。(096:REVERB の み 、100 REV/SYM |0-100% ンス で す 。(096 :REVERB、100 
96:FLANGE の み ) 96:SYMPHONIC) 
FREQ. 0.05-40.00Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で す 。 FREQ. 0.05-40.00Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で す 。 
DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 
T モジ ュ レ ーション の ディ レイ タイ Е モジ ュ レ ーション の ディ レイ タイ 
MOD. DLY |0.0-500.0 ms ム で す 。 MOD. DLY |0.0-500.0 ms ム で す 。 
ЕВ. GAIN |-99 to 49996 フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 WAVE Sine, Tri T aba s S": 
TERN" モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 De LE T E 
I (Sine: ER. Tri: ZAR) SYNC OFE ON テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / オ 
CNE MN テン ポ パ バラ メー ター 同期 の オン / オ са 
' フ で す 。 NOTE * TEMPO か ら FREQ. を 換算 する た 
Ысты |a TEMPO か ら FREQ. を 換算 する た SA 


т д 5л» h. h И 


REV->SYMPHO. 


1 IN/2 0UT の シリ ー ズ 接続 され た リバ ー ブ 、 シ ン 
フォ ニッ クエ フェ クト で す 。 


A. J J. d d. s co 


Parameter Range Description 
REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 
Я リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る まで 
INI.DLY |0.0-500.0 ms жр CS. 
リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 を 
HI. RATIO |0.1-1.0 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て 
いま す 。 
DIFF. 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で す 。 
DENSITY |0-100% リバ ー ブ の 密度 で す 。 
HPF THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 
REVERB と SYMPHONIC の か 
|. 1009 か っ た REVERB の バラ ンス で す 。 
КРИВАВА 0100% 009%% で HEVERB の み に な り ま 
す 。 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で す 。 
DEPTH 0-100% レー ショ ン の 深 さ で す 。 
MOD. DLY |0.0-500.0 ms レー ショ ン の ディ レイ タイ 
; : モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 
WAVE Sine, Tri (Sine: 正 弦 波 、Tri: 三 角 波 ) 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / オ 
SYNC OFE ON フ で す 。 
E TEMPO か ら FREQ. を 換算 する た 
NOTE め の 値 で す 。 


ч H3 BG h. h 4s 


A J J. d d. s< = 
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REV->PAN 


1 IN/2 OUT の パラ レル 接続 され た リバ ー ブ 、 オ ー ト 
パン エフ ェクト で す 。 


Parameter Range Description 
DENSITY |0-100% 反射 音 の 密度 で す 。 
ER NUM. |1-19 反射 音 の 本 数 で す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
SYNC OFE ON オフ で す 。 
1 TEMPO か ら DELAY L を 換算 する 
VOTES た め の 値 で す 。 
TEMPO か ら DELAY H を 換算 す 
NOTER |" る た め の 値 で す 。 
TEMPO か ら FB.DLY を 換算 する 
NOTETB ү た め の 値 で す 。 
ч. — 4333 H3? RB JJ: h. h 14 h. J 1. d d. < 


た だ し 最大 値 は TEMPO の 


DELAY->ER. 


1 IN/2 0UT「 の シリ ー ズ 接続 され た ディ レイ 、 ア ー 
リー リフ レク ショ ン エ フェ クト で す 。 


設定 に より ます 。 


Parameter Range Description 
REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 
" リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る まで 
INI. DLY 0.0-500.0 ms の 遅延 時 間 で す 。 
リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 を 
HI. RATIO |0.1-1.0 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て 
いま す 。 
DIFF. 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で す 。 
DENSITY |0-100% リバ ー ブ の 密度 で す 。 
HPF THRU, 八 イ パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 
REVERB と AUTO PAN の か か っ 
REV.BAL |0-100% た REVERB の バラ ンス で す 。100 
9% で REVERB の み に な り ま す 。 
FREQ. 0.05-40.00 Hz モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で す 。 
DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 
DIR. " パン ニン グ 効 果 の 方 向 で す 。 
モジ ュ レ ーション の 波形 で す 。 
WAVE Sine, Tri, Square |(Sine: 正 弦 波 、Tri : 三角 波 、 
Square ABER) 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / オ 
SYNC OFF, ON フ で す 。 
NOTE 12 TEMPO か ら FREQ. を 換算 する た 
め の 値 で す 。 


*1. L<->R, L 一 >R, L<—R, Turn L, Turn R 
"2 3 БЛ h. h 12 h. J J. d d. <s sS 


DELAY+ER. 


1 IN/2 0UT「 の パラ レル 接続 され た ディ レイ 、 ア ー 
リー リフ レク ショ ン エ フェ クト で す 。 


Parameter Range Description 

DELAYL |o0_1000.0 ms L チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で 
DELAYR |o0_1000.0 ms RH チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で 
FB.DLY |0.0-1000.0ms | フィ ー ド バッ ク の ディ レイ タイ ム 


で す 。 


FB. GAIN |-99 to 49996 フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
HL RATIO |0.1-1.0 フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 で 
ШИБЕ THRU, ハイ パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 
DELAY と ER の バラ ンス で す 。 
DLY/ER 0-100% (096:DELAY の み 、10096 :ER の 
み ) 
S-Hall, L-Hall, EPOSA Я ә) 
ТҮРЕ Random, Revers, arr (ERH) の パタ ー ン の タタ 
Plate, Spring イブ で す 。 
m 部 屋 の 大 き さ 、 つ まり 反射 音 の 間 
ROOMSIZE | 0.1-20.0 隔 を 表わし ます 。 
= 反射 音 の 減衰 の し か た を 表わし ま 
LIVENESS |0719 す 。(O:dead、10:live) 
INLDLY |0.0-500.0 ms 初期 反射 音 が 出る まで の 遅延 時 間 


で す 。 


ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で 


o 


DIFF. 0-10 


Parameter Range Description 
DELAY L 0.0-1000.0 ms L チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で 
DELAYR |00-1000.0 ms RH チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で 
FB.DLY |0.0-1000.0 ms | フィ ー ド バッ ク の ディ レイ タイ ム 
FB. GAIN |-99 to +99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
kinod ЕН フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 で 
HPE THRU, 八 イ パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 
DELAY と ER の か か っ た DELAY 
DLY.BAL 0-100% の バラ ンス で す 。100% で DELAY 
の み に な り ま す 。 
S-Hall, L-Hall, zm " mM 
TYPE Random, Revers, 初期 Баа (ER) の パタ ー ン の 
Plate, Spring イブ で す 。 
T 部 屋 の 大 き さ 、 つ まり 反射 音 の 間 
ROOMSIZE | 0.1-20.0 隔 を 表わし ます 。 
T 反射 音 の 減衰 の し か た を 表わし ま 
HERES Mn 3. (O: dead. 10: live) 
INI. DLY — 0.0-500.0 ms 初期 反射 音 が 出る まで の 遅延 時 間 
で す 。 
DIFF. 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で 
DENSITY |0-100% 反射 音 の 密度 で す 。 
ER NUM. |1-19 反射 音 の 本 数 で す 。 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / 
SYNC OFF, ON オフ で す 。 
*1 TEMPO か ら DELAY L を 換算 する 
аи た め の 値 で す 。 
TEMPO か ら DELAY H を 換算 す 
Ў 
SOLER る た め の 値 で す 。 
TEMPO か ら FB.DLY を 換算 する 
à 
NOTEB た め の 値 で す 。 
ч. — Е: д? kh 12 2.21 J. d d. « 


た だ し 最大 値 は TEMPO の 


設定 に より ます 。 
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DELAY+REV DELAY->REV 
1 IN/2 0UT の パラ レル 接続 され た ディ レイ / リ バー 1 IN/2 OUT の シリ ー ズ 接続 され た ディ レイ / リ バー 
ブ エ フ ェクト で す 。 ブ エ フ ェクト で す 。 
Parameter Range Description Parameter Range Description 
DELAYL  0.0-1000.0 ms L チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で DELAYL |0.0-1000.0 ms L チ ャ ン ネ ル の ディ レイ タイ ム で 
DELAYR |0.0-1000.0 ms |F チ ヤン ネル の ディ レイ タイ ム で DELAYR |0.0-1000.0 ms PRT ы Ее 
FB.DLY |0.0-1000.0 ms | フィ ー ド バッ ク の ディ レイ タイ ム FB.DLY |0.0-1000.0 ms “NOS OT. 
FB.GAIN |-99 to +99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 FB.GAIN |-99 to +99% フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
БЕН КЛАБ フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 で тута [aed フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 で 
HPF THRU, 八 イ パス フィ ルター の カッ ト オ フ HPF THRU, 八 イ パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 THRU 周波 数 で す 。 
DELAY と REVERB の バラ ンス で DELAY と REVERB の か か っ た 
DLY/REV |0-100% す 。(096:DELAY の み 、10096: DLY.BAL |0-100% DELAY バ ラン ス で す 。1009%6 で 
REVERB の み ) DELAY の み に な り ま す 。 
REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 
Е リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る まで ч リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る まで 
INLDLY |00-5000 ms |204 7000 INLDLY |0.0-500.0 ms 774-7000 
リバ ー ブ の 高 域 成 分 の 残響 時 間 を リバ ー ブ の 高 域 成 分 の 残響 時 間 を 
REVHI |04-1.0 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て REVHI |01-10 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て 
いま す 。 いま す 。 
DIFF. 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で す 。 DIFF. 0-10 ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ が り ) で す 。 
DENSITY |0-100% UJ—JOSECÉ. DENSITY |0-100% UK—JOBECS. 
テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / オ テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / オ 
SYNC OFF, ON ZAIN SYNC OFF, ON жо, 
m TEMPO か ら DELAY L を 換算 する TEMPO か ら DELAY L を 換算 する 
NOTE た め の 値 で す 。 NOTER た め の 値 で す 。 
i TEMPO か ら DELAY H を 換算 する ў TEMPO か ら DELAY H を 換算 する 
NOTER. "S た め の 値 で す 。 NOTER: d た め の 値 で す 。 
。 TEMPO か ら FB.DLY を 換算 する 。 TEMPO か ら FB.DLY を 換算 する 
NOIRES SIM た め の 値 で す 。 NOTERE. | た め の 値 で す 。 
ч. — Р: А? БЛ) р. л Д2 р. ә ДЈ. 4 4. ч. — JI H3 БЛ) h. h 12 h. J J. d 4. < 


た だ し 最大 値 は TEMPO の 


設定 に より ます 。 


た だ し 最大 値 は TEMPO の 
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ー タ ー リ スト 


DIST->DELAY 


1 IN/5 OUT の シリ ー ズ 接続 され た ディ スト ー シ ョ 
ン / デ ィ レ イエ フェ クト で す 。 


FREEZE 


1 IN/1 OUT の ベー シッ クサ ンプ ラー で す 。 内 上 蔵 工 
フェ クト 1 と 2 で の み 使 用 可能 で す 。 


Parameter Range Description 

DST1, DST2 =; н = 
DSTTYPE |0VD1, ovD2, | プイ スト ーション の タイ プ を 選択 し 

CRUNCH ます 。 
DRIVE 0-100 ディ スト ーション の 深 さ で す 。 
MASTER 0-100 マス ター レベ ル の コン トロ ー ル で 
TONE -10 to 410 トー ンコ ント ロー ル で す 。 
N. GATE 0-20 ノイ ズ ゲ ー ト の 効き で す 。 
DELAY 0.0-2725.0 ms | ディ レイ の 量 で す 。 
FB. САІМ |-99 to +99% | フィ ー ド バッ ク の 量 で す 。 
HL RATIO |01=10 フィ ー ド バッ ク の 高 域 成分 の 量 で 
FREQ. 0.05-40.00 Hz | モジ ュ レ ーション の スピ ー ド で す 。 
DEPTH 0-100% モジ ュ レ ーション の 深 さ で す 。 
DLY.BAL 0-100% ディ レイ の 量 で す 。 

テン ポ パ ラ メー ター 同期 の オン / オ 

SYNC OFF, ON フ で す 。 

*1 TEMPO か ら DELAY を 換算 する た 
DLY.NOTE め の 値 で す 。 

12 TEMPO か ら FREQ. を 換算 する た め 
MOD.NOTE の 値 で す 。 
1. — Е? Ба? RIS h. h 14 h. J J. d d. < eo 

た だ し 最大 値 は TEMPO の 設定 に より ます 。 


2. 1: БЛ hk. h 11 20.21 J. d d. < ss 


Parameter Range Description 


録音 の モー ド を 設定 し ます 。 
MANUAL で は [REC]、[PLAY] 
ボタ ン で 録音 を 始め ます 。 

REC MODE MANUAL, INPUT NBUT で は [REC] ポ タン で 録 

待機 入力 信号 を トリ ガー に 

録音 を 開始 し ます 。 

トリ ガー の か か る 時 間 と 録音 が 

開始 され る 時 間 差 を 設定 し ま 
р す 。 二 値 で は トリ ガー を 受け た 

REC DLY 1000 to +1000 ms あと に 録音 が 始ま り 、 一 値 で は 

トリ ガー を 受け る 前 に 録音 が 始 


DET. 
Revi otoa 入力 トリ ガー の レベ ル を 設定 し 
p 次 の トリ ガー が 受け られ る まで 
TRG MASS 01000 NS こ か か る 時 間 を 設定 し ます 。 
上 生 の モー ド を 設定 し ます 。 
OMENT は [PLAY] ボ タン を 
Ы ES СЕ, CONTCI& 
MOMENT, NTI., | [PLAY] ボタ ン を 押す と 、 
PLY MODE рут LOOP NUM パラ メー ター で 設 
定 し た 回 数 だ け 繰り 返し 再生 、 
PUT で は その 動作 を 入力 信号 
で スタ ー ト させ ます 。 
*1 再生 を 開始 する ポイ ント を ms 
START 単位 で 設定 し ます 。 
E ーー 
*1 JEZ する ポイ ント を ms 
END 単位 で 設定 し ます 。 
ルー プ ポ イン ト を ms 単位 で 設 
Loop i 定 し ます 。 
LOOP NUM | 0-100 ルー プ す る 回 数 を 設定 し ます 。 
START E 再生 を 開始 する ポイ ント を 
[SAMPLE] Sample 単 位 で 設定 し ます 。 
END » 再生 を 終了 する ポイ ント を 
[SAMPLE] Sample 単 位 で 設定 し ます 。 
LOOP 12 ルー プ ポ イン ト を sample 単 位 
[SAMPLE] で 設定 し ます 。 
—12 to +12 semi- 再生 ピッ チ の 変化 量 を 半音 単位 
ШЕ tones で 設定 し ます n" 
p 再生 ピッ チ の 微 調整 を 1 セン ト 
FINE 50 to +50 cents 単位 で 設定 し ます 。 
ID| ノ ー ト オン メッ セー ジ で 
MIDI TRG |OFE C1-C6, АШ |[PLAY] ボ タン が トリ ガー され 
ます 。 


MULTI FILTER 

2 IN/2 0UT の 3 バン ド マ ル チ フ ィ ル ター 
(24dB/oct.) で す 。 

Parameter Range Description 

TYPE 1 HPF, LPF, BPF フィ ルター1 の タイ プ を 設定 し ます 。 
TYPE 2 HPF, LPF, BPF フィ ルター ら の タイ プ を 設定 し ます 。 
TYPE 3 HPF, LPF, BPF フィ ルター3 の タイ プ を 設定 し ます 。 
FREQ. 1 28.0 Hz-16.0 kHz | フィ ルター 1 の 周波 数 を 設定 し ます 。 
FREQ.2 |28.0 Hz-16.0 kHz | フィ ルター ら の 周波 数 を 設定 し ます 。 
FREQ.3 |28.0 Hz-16.0 kHz | フィ ルター3 の 周波 数 を 設定 し ます 。 
LEVEL1 |0-100 フィ ルター1 の レベ ル を 設定 し ます 。 
LEVEL2 |0-100 フィ ルター ら 2 の レベ ル を 設定 し ます 。 
LEVEL3 |0-100 フィ ルター3 の レベ ル を 設定 し ます 。 
НЕБО iF - 0:20 Кы ес 
RS эр フィ ルター8 の レ ソ ナン ス を 設定 し 
ROSE フィル ター3 の レゾ ナン ス を 設定 し 


*1. 0.0~2970.5ms (fs=44.1kHz) 、0.0~2729.2ms (fs=48kHz) 、0.0~ 
2970.5ms (fs=88.2kHz) 、0.0~2729.2ms (fs=96kHz) 

*2. 0~131000 (fs=44.1kHz、48kHz) 、0~262000 (fs=88.2kHz、 
96kHz) 
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Parameter Range Description 

EXP. BYP OFF, ON エク スパ ンダ ー を バイ パス し ま 
LIM.THRE |-12.0 to 0.0 dB Б FC 
LIM. ATK  |0-120 ms “Si AC 
LIM. REL | 67 АС 
HMEBYR: -OFRON リミッタ ー を バイ パス し ます 。 
LIM. KNEE |0-5 リミッタ ー の ニー で す 。 

SOLO LOW | OFF, ON ON に する と 、 低 域 だ け を 出力 し 
SOLO MID |OFF, ON oN する と 、 中 域 だ け を 出力 し 
SOLO HIGH | OFF, ON E OE MOM 


ST REVERB 
e IN/2 0UT の ステ レオ リバ ー ブ で す 。 
Parameter Range Description 
REV TIME |0.3-99.0 s リバ ー ブ の 残響 の 長 さ で す 。 
REV ТҮРЕ Pal Room, Stage, リバーブ の タイ プ で す 。 
® リバ ー ブ の 初期 反射 音 が 出る まで 
INI. DLY 0.0-100.0 ms の 遅延 時 間 で す 。 
リバ ー ブ の 高 域 成分 の 残響 時 間 を 
HI. RATIO |0.1-1.0 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て 
いま す 。 
リバ ー ブ の 低 域 成分 の 残響 時 間 を 
LO. RATIO |0.1-2.4 REV TIME に 対す る 比率 で 表し て 
いま す 。 
Е リバ ー ブ の ディ フュ ー ジ ョ ン ( ひ ろ 
DIFF. 0-10 が り ) で す 。 
DENSITY |0-100% リバ ー ブ の 密度 で す 。 
初期 反射 音 と リバ ー ブ の 音量 人 
E/R BAL. |0-100% ンス で す 。(096 :REVEHB の み 、 
10096:ER の み ) 
HPF THRU, 人 ルイ パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
21.2 Hz-8.00 kHz | 周波 数 で す 。 
LPF 50.0 Hz-16.0 kHz, | ロー パス フィ ルター の カッ ト オ フ 
THRU 周波 数 で す 。 
M.BAND DYNA. 


2 IN/2 OUT の 3 バン ド ダ イナ ミッ ク プ ロ セ ッ サ ー 
で す 。 各 帯域 に ソロ と ゲイ ン リ ダク ショ ン メ ー タ ー が 


*1. 6ms~46.0s (fs=44.1kHz) .5ms—42.3s (fs=48kHz) 、3ms~ 
23.05 (fs=88.2kHz) .3ms—21.1s (fs=96kHz) 


Comp276/Comp276S 


レコ ー デ ィング スタ ジオ で 定番 と し て 求め られ る ア 
ナ ロ グ コン プレ ッ サ ー の 特性 を エミ ュ レ ー ト し て い 


ます 。 ド ラム や ベー ス 向 き の 太 く 芯 の ある 音 が 得 ら れ 


付い て いま す 。 
Parameter Range Description 
LOW GAIN |-96.0 to +12.0 dB | 低 域 の レベ ル で す 。 
MID GAIN |-96.0to+12.0dB | 中 域 の レベ ル で す 。 
НІ. САІМ |-96.0to+12.0 dB | 高 域 の レベ ル で す 。 
填 値 で は 高 域 の スレ ッ シ ョ ルド 
は 低く な り 、 低 域 の スレ ッ シ ョ 
E ルド は 高く な り ま す 。 一 値 で は 
ае 反対 に な り ます 。0 に 設定 時 は 高 
中 低 域 と も 同じ 影響 を 受け ま 
す 。 
x コン プレ ッ サ ー の スレ ッ シ ョ ル 
СМР. THRE | -24.0 to 0.0 dB ド で す 。 
СМР. КАТ |1:1 to 20:1 コン プレ ッ サ ー の 比率 で す 。 
= コン プレ ッ サ ー の アタ ッ ク タ イ 
СМР. АТК |0-120 ms ム で す 。 
CMP. REL |" コン プレ ッ サ ー の リリ ー ス タイ 


ム で す 。 


ます 。Comp276 で は モノ ラル の ら つ の チャ ン ネ ル を 
独立 し て コン トロ ー ル で きま す 。Comp ら 76S で は 
L/R チ ャ ン ネ ル の パラ メー ター を 連動 し てこ コント 
ロー ル で きま す 。 
Parameter Range Description 
INPUT -180 to 0 dB イン プッ トレ ベル を 調節 し ます 。 
OUTPUT |-180 to 0 dB アウ トブ プッ トゲ イン を 調節 し ます 。 
ATTACK |0.022 to 50.40ms | アタ ッ ク タ イム を 調節 し ます 。 
10.88 to aud epe 
RELEASE 544.22ms リリ ー ス タイ ム を 調節 し ます 。 
RATIO E UU レシ オ を 調節 し ます 。 
オン に する と 、 コ ンプ レッ サー が か 
МАКЕ ОР ON, OFF か っ て いる と き の ア ウト プッ トゲ 
イン の 低下 を 自動 的 に 補正 し ます 。 
オン に する と 、 低 域 へ の コン プレ ッ 
SIDEHPF |ON, OFF サー の か かり が 弱く な り 、 低 域 の 出 
力 が 強調 され ます 。 
GR メー コン プレ ッ サ ー が か が か っ て いる と 
ON, OFF き 、 ゲ イン リダクション 量 が 表示 さ 
= れ ま す 。 


CMP. KNEE | 0-5 


コン プレ ッ サ ー の ニー で す 。 


LOOKUP  |0.0-100.0 ms ルッ クア ッ プ ディ レイ で す 。 
CMP BYP OFF ON コン プレ ッ サ ー を バイ パス し ま 
` T す 。 

E E ー/ ミ ッ ド の クロ ス オ ー バ ー 
L-M XOVR | 21.2 Hz-8.00 kHz |= 

s ミッ ド / ハ イ の クロ ス オ ー バ ー 
м-н XOVR | 21.2 Hz-8.00 kHz |S ey, 
SLOPE -6 to -12 dB フィ ルター スロ ー プ で す 。 

= ле ud ` ш шш 
CEILING — |-6.0 to 0.0 dB, OFF | 設定 レベ ル 以 上 の 出力 が 出 な い 
2 "| よう 制限 し ます 。 
К Е エク スパ ンダ ー の スレ ッ シ ョ ル 

EXP. THRE |-54.0 to -24.0 dB |Z 
EXP. RAT |1:1tooo:1 エク スパ ンダ ー の 比率 で す 。 
EXE. | エク スパ ンダ ー の リリ ー ス タイ 


ム で す 。 
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Comp260/Comp2a60S8 OpenDeck 
ライ ブ SR で 定番 と し て 求め られ る 1970 年 代 半 ば の 録音 デッキ 、 再 生 デ ッ キ の 2 台 の オー プン リー ル テ ー 


コン プレ ッ サ ー/ リミッタ ー の 特性 を エミ ュ 
す 。Comp260 で は 、 
ン ネ ル を 独立 し て コン トロ ー ル で きま 


し て いま 


モノ ラ 


レー ト 
し の 2 つの チャ 
с с; 


レオ リン ク に よっ て 、 い くつ が か の パラ メー ター を 連動 
させ る こと も で きま す 。Comp260S で は 、L/H チ ャ 
ン ネ ル の パラ メー ター を 連動 し て コン トロ ー ル で き 


プレ コー ダー に よっ て 生み 出さ れる テー プ コ ンプ 


レッ ショ ン を エミ ュ 


レー ト し て いま 


す 。 デ ッ キ の 竹 


類 、 テ ー プ の 質 や テー プ の 速度 な ど 、 様 々 な 組み 合わ 


せ に よっ て 音質 が 変化 し ま 


す 。 


Parameter 


Range 


Swss70, Swss78, 


Description 


録音 デッキ の タイ プ を 選択 し ま 


ます 。 
Parameter Range Description 
THRE. -60.0to0.0dB | スレ ッ シ ョ ルド を 調節 し ます 。 
ATTACK 0.010 to 80.00 ms| アタ ッ ク タ イム を 調節 し ます 。 
RELEASE |6.2 їо 999.0 ms | リリー スタ イム を 調節 し ます 。 
RATIO 1.0 to o レシ オ を 調節 し ます 。 
SOFT MEDIUM 
KNEE HARD ' | ニー を 調節 し ます 。 
オン に する と 、CH 1 と CH2 が ステ 
ST LINK ON, OFF レオ リン ク し ます 。 
OUTPUT |-20.0 to 40.0 dB | アウ ト プ ッ トゲ イン を 調節 し ます 。 
GR メー コン プレ ッ サ ー が か か っ て いる と 
ター き 、 ゲ イン リダクション 量 が 表示 さ 
れ ま す 。 
エフ ェクト の 入力 レベ ル と 出力 レ 
レベ ル メ ー ベル が 表示 され ま す 。 どちら を 表示 
ター する が は 、METER: [IN][OUT] ス 
ッ チ で 選択 で きま す 。 


Equalizer60 1 


1870 年 代 の アナ ログ イコ ライ ザー の 特性 を エミ ュ 
レー ト し て いま す 。 ア ナ ロ グ 回 路 特 


の 人 歪み を 


3 する 


こと に よっ て 、 ド ライ ブ 感 な ど を 得る こと が で きま す 。 
Parameter Range Description 
TYPE DRIVE, CLEAN аа プ を 切り 替え ま 
INPUT -18.0 to +18.0 dB | イン プッ トゲ イン を 調節 し ます 。 
OUTPUT |-18.0 to +18.0 dB ブッ トゲ イン を 調節 し ま 
エフ ェクト の 入力 レベ ル と 出力 レ 
レベ ル メ ー ベル が 表示 され ます 。 ど ちら を 表 
ター 示す る か は 、METER: [IN][OUT 
スイ ッ チ で 選択 で きま す 。 
各 バ ンド の フィ ルター の 周波 数 特 
LO: LSH-1, LSH-2, | 性 曲線 の 形状 を コン トロ ー ル し ま 
HPF-1, HPF-2 す 。 
MID1-4: MID 1 4 で は 、 周 波数 特性 曲線 の 
О/ТҮРЕ 10.50-16.00 鋭さ (Q) を 設定 で きま す 。 
HI: LPF-1, LPF-2。 |LO バ ンド と HI バン ド で は 、 フ ィ リ 
HSH-1, HSH-2 ター の タイ プ を 2 種類 の 中 か ら 個 
別に 設定 で きま す 。 
fs=44.1/48 kHz: 
16.0-20.0 kHz, 
fs=88.2/96 kHz: 
F 16.0 Hz-40.0 kHz | フィ ルター の 中 心 周波 数 で す 。 
(HI TYPE=HSH-1 or 
HSH-2: HI Band= 
1.0-40 kHz) 
G -18.0 to +18.0 dB | フィ ルター の ゲイ ン で す 。 
nj ON, OFF フィ ルター の オン / オ フ を 切り 替 
えま す 。 
周波 数 特性 全 帯 域 を 合わ せ た 周 波数 特性 曲線 
曲線 グラ フ が 表示 され ます 。 
すべ て の バン ド の ゲイ ン を OdB に 
FEAT リセ ッ ト し ます 。 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


REC DEC Swss85, Amer70 d, 
録音 デッキ の 入力 レベ ル を 調節 し 
ます 。 レ ベル を 上 げ て いく と テー 

RECLVL |-96.0to+18.0dB | プ - コ ンプ レッ ショ ン が 起こ り 、 ダ 

ナミ ッ ク レ ンジ が 狭く な っ た 

り 、 音 が 歪ん だ り し ます 。 

RECH |бото+боав | 録音 デッキ の 高城 の ゲイ ン を 調節 

ў 7 ます 。 

REC BIAS | oo to «100 | 録 言 デッキ の バイ アス を 調節 し ま 
オン に する と 、 録 音 デ ッ キ の レベ 
ル ([RECORD]/[REC LVL] つ ま 
み ) を 動か し た と き に 、 再 生 デ ッ キ 
の レベ ル 
[REPRODUCE]/[REPR LVL 

MAKEUP ON Or つま み ) が 連動 し て 、 一 定 の アウ 
プッ トレ ベル を 保つ よう に な り ま 
す 。 ア ウト プッ トレ ベル を 変え ず 
に 歪み 時 を 変化 させ る こと が で き 

Swss70, Swss78, | 再生 デッキ の タイ プ を 選択 し ま 

REPR DECK Swss85, Amer70 d, 

REPR LVL |-96.0 to «18.0 dB | BET v FDHUJU^JVe 8886 U 

REPRHI |-6.0 to +6.0 dB | 明生 デッキ の 高 域 の ダイ ン を 調節 
U g ° 

REPRLO |-6.0 to +6.0 dB | 幅 生 デッキ の 低 域 の ゲイ ン を 調節 
L =< ° 

TP SPEED |15ips, 30 ips テー プ を 送る 速 べ を 選択 し ます 。 

TP KIND New Old テー プ の 種類 を 選択 し ます 。 
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REV-X Hall, REV-X Room, REV-X Plate 
2 IN/2 OUT の リバ ー ブ ア ル ゴ リ ズム で す 。 高 密度 


で 豊か な 残響 の 音質 、 な め ら か な 減衰 、 原 音 を 生か す 


=; 


広がり と 奥行き と いっ た 特長 を 持ち ます 。 
こ 合 わせ て REV-X Hall. REV-X Room. REV-X 


Plate の 3 種類 を 選 # 


KR で きま す 。 


坦 や 目的 


Parameter 


REV TIME 


Range 


0.32-32.14s 


Description 


残響 が 減衰 し て 消え 


持続 し ます 。 


で す 。 値 を 大 きく する ほ 


ed 


ど ご 残響 が 


で の 時 間 


INI.DLY 


0.0-125.0ms 


2 まで の 遅れ で す 


る ほど 残響 の 発生 が 


音 が 入力 され て か ら 残 響 が 始ま 
s 値 を 大 きく す 
屋 れ ます 。 


DECAY 


0-53 


残響 の エン ベ 
に よっ て 残響 の 特性 


° 


ー ブ プ 形 状 で す 。 値 


が 変 


化し ま 


ROOMSIZE 


0-28 


す 。 


て いま す 。 この 
Reverb 1 


空間 の 広 さ で す 。 値 を 大 きく する 
ほど 広い 空間 を シミ ュ レ ー ト し ま 


この 値 は Reverb Time と 連動 し 
直 を 変え る と 、 
「ime も 変化 し ま 


す 。 


DIFF. 


0-10 


残響 の 密度 と 広がり で す 。 値 に 大 


感 が 強く な り ま す 。 


きく する ほど 密度 が } 


p=] 


し 、 広 が り 


HPF 


Thru-8.00kHz 


残響 の 低 域 成分 を カッ ト す る フィ 
ルター で す 。 こ の 値 で 指 


BÆ LICE 


流 数 以 T 
響 を 与え ませ ん 。 


トド の 成分 が カッ ト さ れ ま 
す 。 こ の フィ ルター は 原音 に は 影 


残響 の 高 域 成分 を カッ ト す る フィ 
ルター で す 。 こ の 値 で 


BELEE 


LPF 1.00 kHz-Thru 波数 以上 の 成分 が カッ ト さ れ ま 
す 。 こ の フィ ルター は 原音 に は 影 
響 を 与え ませ ん 。 
高 域 の 残響 の 長 さ で す 。 高 域 の 残 
HI.RATIO  |0.1-1.0 響 時 間 を Reverb Time と の 比率 
で 指 定 し ます 。 
低 域 の 残響 の 長 さ で す 。 低 域 の 残 
LO.RATIO |0.1-1.4 響 時 間 を Reverb Time と の 比率 
で 指定 し ます 。 
Lo Ratio の 基準 に な る 周波 数 で 
LO.FREQ. |22.0 Hz-18.0 kHz | す 。 こ の 値 以 下 の 周波 数 帯域 が Lo 
Ratio の 影響 を 受け ま す 。 
UN 入力 レベ ル と 出力 レベ ル の どちら 
pom を 表示 する か を METER: [IN] 
[OUT] ス イッ チ で 選択 で きま す 。 
原音 と エフ ェクト 音 の バラ ンス を 
調節 し ます 。 
MIX 0-100% この 値 を 09%6 に する と 原音 だ け 
が 、1 0096 に する と エフ ェ ク ト 音 
だ けが 出力 され ます 。 
Max 100 
1970 年 代 後 半 に し か 製造 され て いな いい ビンテージ 
エフ ェクト を 再現 し た 、1] イン 1 アウ ト の フェ ー ザ ー 
で す 。 
Parameter Range Description 
音色 を 切り 替え ます 。 変 調 の 振幅 と 
MODE 1,2,3, 4 フィ ー ド バッ ク 量 の 異な る 4 種類 
が あり ます 。 
SPEED — |o loo 10.000 Hz | 変調 の 速 さ を 調節 し ます 。 


Vintage Phaser 


特定 の モデ ル の 再現 に こだわ る こと な く 、 求 め ら れる 
サウ ンド メイ キン グ を 非常 に 高い 自由 度 で 実現 し た 、 
1 イン 1 アウ ト の フェ ー ザ ー で す 。 
Parameter Range Description 
SPEED — |j oou, | 変調 の 速 さ を 調節 し ます 。 
MANUAL |0.00-10.00 変調 の 中 心 周波 数 を 調節 し ます 。 
DEPTH 0.00-10.00 変調 の 深 さ を 調節 し ま 
FEEDBACK | 0.00-10.00 フィ ー トド バッ ク の 量 を 調 厩 し ます 。 
MODE と STAGE の 組み 合わ せ に 
COLOR 0.00-10.00 よっ て 有効 に な り ま す 。 音 色 の 微 調 
整 を 行ない ます 。 
モデ リン グ す る 回 路 構成 の タイ プ で 
MODE | 2 す 。 音 色 を 変更 し ます 。 
モデ リン グ す る 回 路 規 模 で す 。 音 色 
STAGE 4, 6, 8, 10 を 変更 し ます 。 


Dual Phaser 


1970 年 代 中 盤 に 製造 され た ビン テー ジ エ フ ェクト 
を 再現 し た 、@ イ ン ら アウ ト の フェ ー ザ ー で す 。 


Parameter 


RATE 1 SYNG, 


Range 


0.067-20.000 Hz 


Description 


LFO1 の モジ ュ レ ーション の スピ ー 
ド を 調節 し ます 。 


SHAPE 1 


Sine, Square 


LFO1 の 波形 を 変更 し ます 。 


RATE2 |2YNC, 


0.111-20.000 Hz 


LFO2 の モジ ュ レ ーション の スピ ー 
ド を 調節 し ます 


o 


SHAPE 2 


Sine, Square 


LFO2 の 波形 を 変更 し ます 。 


DEPTH 
(A/B) 


1.00-10.00 


変調 の 深 さ を 調節 し ます 。 


FB (A/B) 


0.00-10.00 


フィ ー ド バッ ク の 量 を 調節 し ます 。 


SW (A/B) 


ON, OFF 


フェ ー ザ ー 回 路 の オン / オ フ を 切り 
替え ます 。 


SWEEP B 


LFO1, LFO2 


Phaser B の LFO を 選択 し ます 。 


SYNC В 


IN MODE 


NORM, REV 


1,2, 3, 4 


Phaser B の LFO の 位相 を 選択 し ま 


° 


ら つ の Phaser の 接続 を 
1: ステ レオ 入力 を ミッ クス し た 上 
で 、Phaser A の か か っ た 音 を L ch 
か ら 、Phaser B の か か っ た 音 を R 
ch か ら 出 力 し ます 。 

2: ステ レオ 入力 を ミッ クス し た 上 

で 、Phaser A の か か っ た 音 を L zx 
か ら 、Phaser A の か か っ た 音 に さ 

に Phaser B の か か っ た 音 を R de 
ら 出 力 し ます 。 
3: ステ レオ 入力 を ミッ クス し た 上 
で Phaser A の あと に Phaser B が 
か か っ た 音 を L ch/R ch と も に 出力 
し ます 。 

4: 入力 L ch に Phaser A が か か っ た 
音 を L ch か ら 、 入 力 Rch に Phaser 
B が か か っ た 音 を R ch か ら 出 力 し ま 
す 。 


NERA E 
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エフ ェクト と テン ボ ポ の 同期 


01V86i の 一 部 の エフ ェクト で は 、 効 果 を テン ポ に 同期 させ 


る こと が で きま す 。 同 


期 さ ご ける こと が で きる の は 、 デ ィ レ イ 


系 、 変 調 系 の ら 種類 の エフ ェクト で す 。 デ ィ レ イ 系 の エフ ェ 


クト で は 、 テ ン ポ に 合わ せ て ディ レイ タイ ム が 変化 し ます 。 


変調 系 の エフ ェクト で は 、 テ ン ポ に 合わ せ て 変調 信号 の 周波 


数 が 変化 し ます 。 


・ テン ポ 同 期 に 関す る パラ メー ター 
テン ポ ボ 同 期 に は 、 次 の 5 つの パラ メー ター が 関係 し ます 。 
1) SYNC 2) NOTE 3) TEMPO 
4) DELAY 5) FREQ. 


SYNC: 

テン ポ 同 期 ON/OFF の スイ ッ チ で す 。 

NOTE と TEMPO: 

テン ボ ポ 同期 の 基準 に が か る パラ メー ター で す 。 

DELAY &FREQ.: 

DELAY は ディ レイ タイ ム を 表す 値 、FREQ. は 変調 信号 の 
周波 数 を 表す 値 で す 。 エ フェ クト 音 の 変化 に 直接 影響 を 与 
えま す 。DELAY は ディ レイ 系 エフ ェクト の と きだ け 、 
FREQ. は 変調 系 エフ ェクト の と きだ け 関 係 し ます 。 


・ 各 パ ラメ ー タ ー の 関係 
テン ボ ポ 同期 は 、TEMPO と NOTE か ら テ ン ポ の 基準 に な る 
値 を 算出 し 、 テ ン ポ の 基準 値 と DELAY (また は FREQ.) が 
ほぼ 同じ 値 を 保つ よう に 動作 し ます 。 こ の た め TEMPO、 
NOTE, DELAY (また は FREQ.) が 同期 し て いる 状態 で ど 
れ か の 値 を 変更 する と 、 パ ラメ ー タ ー 間 の 関係 を 保つ た め 
に 別 の パラ メー ター が 再 設定 され ます 。 有 再 設定 され る パラ 
メー ター と その 計算 方 法 *a は 次 の と お り で す 。 
SYNC を ON に する 一 NOTE が 設定 され る 
DELAY (また は FREQ.) を 変更 する > NOTE が 設定 され 
る 
この と き 、NOTE の 値 は 次 の 式 で 計算 され ます 。 

NOTE = DELAY (また は FREQ.) / ( 4 x (60/TEMPO)) 
NOTE を 変更 する — DELAY (また は FREQ.) が 設定 され 
る 
この と き 、DELAY (また は FREQ.) の 値 は 次 の 式 で 計算 さ 
れ ま す 。 

DELAY (また は FREQ.) = NOTE x 4 x (60/TEMPO) 
TEMPO を 変更 する — DELAY (また は FREQ.) が 設定 さ 
れる 
この と き 、DELAY (また は FREQ.) の 値 は 次 の 式 で 計算 さ 
れ ま す 。 

DELAY (また は FREQ.) = 元 の DELAY (また は FREQ.) 

x (変更 前 の TEMPO/ 変 更 後 の TEMPO) 


*NOTE は 以下 の 値 で 計算 され ます 。 


Add? = 1/48 БА? = 1/24 È =1716 


й. = 3/16 d =1⁄4 4. - 3/8 
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JJ)? = 1/12 


例 1 :SYNC=ON、DELAY=250 ms、TEMPO=120 で 、 
NOTE を 8 分 音符 か ら 4 分 音符 に 変更 し た 場合 
DELAY = 変更 後 の NOTE x 4 x (60/TEMPO) 

= (1/4) x 4 x (60/120) 

= 0.5 (sec) 

= 500 ms 
と な り 、DELAY は 250 ms7» 5500 ms に 変化 し ま 
す 。 

fle: SYNC-ON.DELAY-250 ms、NOTE=8 分 音符 
で 、TEMPO を 120 か ら 121 に 変更 し た 場合 
DELAY = 元 の DELAY x (変更 前 の TEMPO/ 変 更 
後 の TEMPO) 

= 250 x (120/121) 
= 247.9 (ms) 
と な り 、TEMPO は 250 ms か ら 247.9 ms に 変化 し 
ます 。 
*a 計算 結果 に は 近似 値 が 適用 され ます 。 


・ NOTE と TEMPO の 値 の 範囲 


NOTE と TEMPO の 値 の 範囲 は 、DELAY ま た は FREQ. の 
値 の 範囲 に よっ て 制限 され ます 。 テ ン ポ 同期 し た と き に 

DELAY や FREQ. の 最大 値 を 超え て し まう よう な NOTE 
や TEMPO の 値 は 設定 で きま せん 。 こ の 制限 は SYNC が 

OFF の と き に も 有効 で す 。 


・ TEMPO バ ラメ ー タ ー の 特徴 


TEMPO パ ラメ ー タ ー は 他 の パラ メー ター と 違っ て 、 以 下 
の よう な 特徴 が あり ます 。 
・ すべ て の エフ ェクト で 共通 の 値 
・ エフ ェクト ライ ブラ リー に は ス ト ア / リ コー ル さ れ な 
い ( シ ー ン に は スト ア / リ コー ル で きま す ) 
この た め 、 エ フェ クト スト ア 時 と リコ ー ル 時 の TEMPO の 
値 が 異な る 場合 が あり ます 。 た と えば 次 の よう な 場合 で 
す 。 

エフ ェクト を スト ア : TEMPO=120 > 

TEMPO を 60 に 変更 : TEMPO=60 > 

エフ ェクト を リコ ー ル : TEMPO=60 
通常 TEMPO を 変更 する と 、 そ れ に 伴っ て DELAY (また 
は FREQ.) が 再 設定 され ます 。 し か し ここ で DELAY (また 
は FREQ.) を 変更 する と 、 エ フェ クト の スト ア 時 と リコ ー 
ル 時 で 聴こえ 方 が 変わ っ て し まい ます 。 ス ト ア 時 と リコ ー 
ル 時 で エフ ェクト が 変わ っ て し まわ な いよ うに する た め 、 
エフ ェクト の リコ ー ル 時 に ストア 時 と TEMP0 が 変わ っ 
て し まっ て いて も 、DELAY (また は FREQ.) の 値 は 更新 し 
ませ ん 。 


Ё. = 3/32 上 = 1/8 ddd? = 1/6 


da = 3/4 m = 1/1 mm = 2/1 
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プリ セッ ト EQ バ パラ メータ ー 


Title Parameter 
LOW L-MID | H-MID HIGH 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
T Bass Drum | G | +3.5dB | -3.5dB | 0.0dB | «4.0 dB 
F| 100Hz | 265Hz | 1.06 kHz | 5.30 kHz 
Q 1.2 10 0.9 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING LPF 
"T PS Drum | G | +8.0dB | -70dB | «6.0 dB ON 
F 80 Hz 400 Hz | 2.50 kHz | 12.5 kHz 
Q 1.4 4.5 2.2 ex 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
T Snare G | -05dB | 0.0dB | +3.0dB | «4.5 dB 
F| 132Hz | 1.00 kHz | 3.15 kHz | 5.00 kHz 
Q 1.2 4.5 0.11 = 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
Ку Snare A G | +1.SdB | -8.5 а | +2.5 dB | +4.0 dB 
180 Hz | 335 Hz | 2.36 kHz | 4.00 kHz 
Q — 10 0.7 0.1 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
оя С | +2.0dB | -7.5dB | «20dB | +1.0 dB 
Е | 212Hz | 670Hz | 4.50 kHz | 6.30 kHz 
Q 1.4 10 1.2 0.28 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
06 | Cymbal G|-20dB | 0.0dB O.0dB | +3.0 dB 
Е | 106Hz | 425 Hz | 1.06 kHz | 13.2 kHz 
Q == 8 0.9 — 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
07 | High Hat G | -4.0dB | -2.5dB | +1.0dB | «0.5 dB 
F 95 Hz 425 Hz | 2.80 kHz | 7.50 kHz 
Q — 0.5 1 E 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
оос G | 4.5 аВ | 00dB | +2.0dB | 0.0 dB 
Е | 100Hz | 400Hz | 2.80 kHz | 17.0 kHz 
Q = 4.5 0.56 = 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
ES G | -75dB | +4.5 4В | +2.5dB | 0.0dB 
F | 35.5 Hz | 112Hz | 2.00 kHz | 4.00 kHz 
Q — 5 4.5 == 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
—€— G | +3.0dB | 00dB | +2.5dB | «0.5 dB 
Е | 112Hz | 112Hz | 2.24 kHz | 4.00 kHz 
Q 0.1 5 6.3 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
11 | Syn. Bass 1 С | «3.5dB | +8.5dB | 0.0dB | 0.0dB 
F 85 Hz 950 Hz | 4.00 kHz | 12.5 kHz 
Q 0.1 8 4.5 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
12| Syn. Bass 2 G | +2.5dB | 0.0dB | +1.5dB | 0.0 dB 
F | 125Hz | 180 Hz | 1.12 kHz | 12.5 kHz 
Q 1.6 8 2.2 = 


" Title Parameter 
LOW L-MID | H-MID HIGH 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
Na G | -6.0dB | 00dB | +2.0 dB | «4.0 dB 
95 Hz 950Hz | 3.15 kHz | 7.50 kHz 
Q = 8 0.9 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
ТЕЕ С | +3.5 dB | -8.5dB | +1.5dB | +3.0 dB 
224 Hz 600 Hz | 3.15 kHz | 5.30 kHz 
Q 5.6 10 0.7 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
тЫ] б бдан G | +2.0dB | -5.5dB | +0.5dB | +2.5 dB 
265 Hz 400 Hz | 1.32 kHz | 4.50 kHz 
Q| 0.18 10 6.3 == 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
16 E G. G | +4.5dB | 00dB | +4.0 dB | +2.0 dB 
Crunch 1 140 Hz | 1.00 kHz | 1.90 kHz | 5.60 kHz 
Q 8 4.5 0.63 9 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
- ON i С | +2.5 dB | +1.5dB | +2.5dB | 0.0 dB 
125 Hz 450 Hz | 3.35 kHz | 19.0 kHz 
Q 8 0.4 0.16 ЕЕ 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
du Ec EUM G | +5.0dB | 00dB | «3.5dB | 0.0 dB 
355 Hz 950 Hz | 3.35 kHz | 12.5 kHz 
Q = 9 10 = 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
j E obs G | +6.0dB | -85dB | +4.5 dB | 44.0 dB 
315 Hz | 1.06 kHz | 4.25 kHz | 12.5 kHz 
Q == 10 4 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
55 АС С | -2.0dB | 00dB | +1.0 dB | +4.0 dB 
106 Hz | 1.00 kHz | 1.90 kHz | 5.30 kHz 
Q 0.9 4.5 3.5 E 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
>i ん Gr I G | -35dB | -.0dB | 0.0dB | +2.0 dB 
300 Hz 750 Hz | 2.00 kHz | 3.55 kHz 
Q — 9 4.5 = 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
22 |A- G. G | -0.5dB | 0.0dB | 00dB | +2.0 dB 
Arpeg. 1 224 Hz | 1.00 kHz | 4.00 kHz | 6.70 kHz 
Q — 4.5 4.5 0.12 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
23 A.G. G| 0.0dB | -55dB | 00dB | +4.0 dB 
Arpeg. 2 180 Hz | 355 Hz | 4.00 kHz | 4.25 kHz 
Q — 7 4.5 — 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
E ВЯ G | -2.0dB | -1.0dB | +1.5dB | «3.0 dB 
90 Hz 850 Hz | 2.12 kHz | 4.50 kHz 
Q 2.8 2 0.7 7 
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付録 : パラ メー ター リス ト 


т Title Parameter 
LOW L-MID | H-MID | HIGH 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
3s Male Vocal | С | -0.5dB | 0.0dB | +2.0dB | «3.5 dB 
F | 190Hz | 1.00 kHz | 2.00 kHz | 6.70 kHz 
Q| 011 4.5 0.56 0.11 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
26 | Male Vocal С | +2.0gB | -5.0dB | -2.5dB | +4.0 dB 
2 F | 170Hz | 236 Hz | 2.65 kHz | 6.70 kHz 
Q| 011 10 5.6 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
27 | Female Vo. G | -1.0dB | +1.0dB | +1.5 dB | +2.0 dB 
1 Е | 118Hz | 400Hz | 2.65 kHz | 6.00 kHz 
Q| 018 0.45 0.56 0.14 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
>š uk Vo. | С | -7.0dB | «1.5dB | +1.5 dB | +2.5 dB 
F | 112Hz | 335Hz | 2.00 kHz | 6.70 kHz 
Q 0.16 0.2 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
29 | Chorus & G | -20dB | -1.0dB | +1.5 dB | +3.0 dB 
Harmo F | 90Hz | 850Hz | 2.12 kHz | 4.50 kHz 
Q 28 2 0.7 7 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
ТАЕ G | -0.5dB | 00dB | +3.0dB | «6.5 dB 
F 95 Hz 950 Hz | 2.12 kHz | 16.0 kHz 
Q 7 2.2 5.6 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
31 Total EQ 2 G | +4.0dB | +1.5 dB | +2.0 dB | «6.0 dB 
F 95 Hz 750 Hz | 1.80 kHz | 18.0 kHz 
Q 7 2.8 5.6 = 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
32 | Total EQ 3 G | +1.5 dB | +0.5 dB | +2.0 dB | +4.0 dB 
F 67 Hz 850 Hz | 1.90 kHz | 15.0 kHz 
Q = 0.28 0.7 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
33 | Bass Drum G | +3.SdB |-10.0dB | +3.5dB | 0.0 dB 
3 F | 118Hz | 315 Hz | 425 kHz | 20.0 kHz 
Q 2 10 0.4 0.4 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
Я Snare Я с | ооав | +2.0ав | +3.5dB | 0.0 dB 
F | 224Hz | 560Hz | 4.25 kHz | 4.00 kHz 
Q — 4.5 2.8 0.1 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
lee G | -90dB | +1.5dB | +2.0dB | 0.0 dB 
F| 90Hz | 212Hz | 5.30 kHz | 17.0 kHz 
Q = 4.5 1.2 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
B annos С | 445dB |-13.0dB | 44.5 dB | «2.5 dB 
F | 100Hz | 475Hz | 2.36 kHz | 10.0 kHz 
Q 8 10 9 - 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
Es G | -5.5dB | +1.5 ав | +6.0 dB | 0.0 dB 
F | 190Hz | 400Hz | 6.70kHz | 12.5 kHz 
Q 10 6.3 2.2 = 


Parameter 
# Title 
LOW L-MID H-MID HIGH 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | PEAKING 
G | -55dB | +1.5dB | +5.0 dB | +3.0 dB 
38 | Piano High 
F | 190Hz | 400Hz | 6.70 kHz | 5.60 kHz 
Q 10 6.3 2.2 0.1 
L.SHELF | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
39 Fine-EQ G | -1.5 dB 0.0 dB +1.0 dB | +3.0 dB 
Gass F | 75Hz | 1.00 kHz | 4.00 kHz | 12.5 kHz 
Q — 4.5 1.8 = 
PEAKING | PEAKING | PEAKING | H.SHELF 
G | -4.0dB | -1.0dB | +2.0 dB 0.0 dB 
40 | Narrator 
F | 106 Hz 710 Hz | 2.50 kHz | 10.0 kHz 
Q 4 7 0.63 = 


プリ セッ ト GATE バ ラメ ー タ ー 


(fs=44.1kHz) 


# Title Type Parameter Value 
Threshold (dB) -26 
Range (dB) -56 
1 Gate GATE Attack (ms) 0 
Hold (ms) 2.56 
Decay (ms) 331 
Threshold (dB) -19 
Range (dB) -22 
2 Ducking DUCKING Attack (ms) 93 
Hold (ms) 1.20 S 
Decay (ms) 6.32 S 
Threshold (dB) -11 
Range (dB) -53 
3 A. Dr. BD GATE Attack (ms) 0 
Hold (ms) 1.93 
Decay (ms) 400 
Threshold (dB) -8 
Range (dB) -23 
4 A. Dr. SN GATE Attack (ms) 1 
Hold (ms) 0.63 
Decay (ms) 238 
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Title 


Comp 


Expand 


Compander 


(H) 


Compander 


(S) 


A. Dr. BD 


A. Dr. BD 


A. Dr. SN 


A. Dr. SN 


A. Dr. SN 


A. Dr. Tom 


Type 


COMP 


EXPAND 


COMPAND-H 


COMPAND-S 


COMP 


COMPAND-H 


COMP 


EXPAND 


COMPAND-S 


EXPAND 


Parameter Value 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 2.5 
Attack (ms) 60 
Out gain (dB) 0.0 
Knee 2 
Release (ms) 250 
Threshold (dB) ー23 
Ratio ( :1) 1.7 
Attack (ms) 1 
Out gain (dB) 3.5 
Knee 2 
Release (ms) 70 
Threshold (dB) -10 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 1 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 6 
Release (ms) 250 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 4 
Attack (ms) 25 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 24 
Release (ms) 180 
Threshold (dB) -24 
Ratio ( :1) 3 
Attack (ms) 9 
Out gain (dB) 5.5 
Knee 2 
Release (ms) 58 
Threshold (dB) -11 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 1 
Out gain (dB) -1.5 
Width (dB) 7 
Release (ms) 192 
Threshold (dB) -17 
Ratio ( :1) 2.5 
Attack (ms) 8 
Out gain (dB) 3.5 
Knee 2 
Release (ms) 12 
Threshold (dB) ー23 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 0 
Out gain (dB) 0.5 
Knee 2 
Release (ms) 151 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 1.7 
Attack (ms) 11 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 10 
Release (ms) 128 
Threshold (dB) -20 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 2 
Out gain (dB) 5.0 
Knee 2 
Release (ms) 749 


# 


20 


Title 


A. Dr. OverTop 


E. B. Finger 


E. B. Slap 


Syn. Bass 


Piano1 


Piano2 


E. Guitar 


A. Guitar 


Strings1 


Strings2 


Type 


COMPAND-S 


COMP 


COMP 


COMP 


COMP 


COMP 


COMP 


COMP 


COMP 


COMP 
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Parameter Value 
Threshold (dB) -24 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 38 
Out gain (dB) -3.5 
Width (dB) 54 
Release (ms) 842 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 15 
Out gain (dB) 4.5 
Knee 2 
Release (ms) 470 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 1.7 
Attack (ms) 6 
Out gain (dB) 4.0 
Knee hard 
Release (ms) 133 
Threshold (dB) -10 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 9 
Out gain (dB) 3.0 
Knee hard 
Release (ms) 250 
Threshold (dB) -9 
Ratio ( :1) 2.5 
Attack (ms) 17 
Out gain (dB) 1.0 
Knee hard 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 7 
Out gain (dB) 6.0 
Knee 2 
Release (ms) 174 
Threshold (dB) -8 
Ratio ( :1) 3.5 
Attack (ms) 7 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 4 
Release (ms) 261 
Threshold (dB) -10 
Ratio ( :1) 2.5 
Attack (ms) 5 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 2 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -11 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 33 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 2 
Release (ms) 749 
Threshold (dB) -12 
Ratio ( :1) 1.5 
Attack (ms) 93 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 4 
Release (ms) 1.35 5 
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付録 : パラ メー ター リス ト 


24 


25 


26 


27 


30 


Title 


Strings3 


BrassSection 


Syn. Pad 


SamplingPerc 


Sampling BD 


Sampling SN 


Hip Comp 


Solo Vocal1 


Solo Vocal2 


Chorus 


Type 


COMP 


COMP 


COMP 


COMPAND-S 


COMP 


COMP 


COMPAND-S 


COMP 


COMP 


COMP 


Title 


Click Erase 


Announcer 


Limiter1 


Limiter2 


Total Comp1 


Total Comp2 


Type 


EXPAND 


COMPAND-H 


COMPAND-S 


COMP 


COMP 


COMP 


Parameter Value 
Threshold (dB) -33 
Ratio( :1) 2 
Attack (ms) 1 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 2 
Release (ms) 284 
Threshold (dB) -14 
Ratio ( :1) 2.5 
Attack (ms) 1 
Out gain (dB) -2.5 
Width (dB) 18 
Release (ms) 180 
Threshold (dB) -9 
Ratio( :1) 3 
Attack (ms) 20 
Out gain (dB) -3.0 
Width (dB) 90 
Release (ms) 3.905 
Threshold (dB) 0 
Ratio ( :1) oo 
Attack (ms) 0 
Out gain (dB) 0.0 
Knee hard 
Release (ms) 319 
Threshold (dB) -18 
Ratio( :1) 3.5 
Attack (ms) 94 
Out gain (dB) 2.5 
Knee hard 
Release (ms) 447 
Threshold (dB) -16 
Ratio ( :1) 6 
Attack (ms) 11 
Out gain (dB) 6.0 
Knee 1 
Release (ms) 180 


Parameter Value 
Threshold (dB) -17 
Ratio( :1) 1.5 
Attack (ms) 76 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 2 
Release (ms) 186 
Threshold (dB) -18 
Ratio( :1) 1.7 
Attack (ms) 18 
Out gain (dB) 4.0 
Knee 1 
Release (ms) 226 
Threshold (dB) -13 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 58 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 1 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 1.7 
Attack (ms) 8 
Out gain (dB) -2.5 
Width (dB) 18 
Release (ms) 238 
Threshold (dB) -14 
Ratio ( :1) 2 
Attack (ms) 2 
Out gain (dB) 3.5 
Knee 4 
Release (ms) 35 
Threshold (dB) -18 
Ratio ( :1) 4 
Attack (ms) 8 
Out gain (dB) 8.0 
Knee hard 
Release (ms) 354 
Threshold (dB) -23 
Ratio ( :1) 20 
Attack (ms) 15 
Out gain (dB) 0.0 
Width (dB) 15 
Release (ms) 163 
Threshold (dB) -20 
Ratio( :1) 2.5 
Attack (ms) 31 
Out gain (dB) 2.0 
Knee 1 
Release (ms) 342 
Threshold (dB) -8 
Ratio( :1) 2.5 
Attack (ms) 26 
Out gain (dB) 1.5 
Knee 3 
Release (ms) 331 
Threshold (dB) -9 
Ratio( :1) 1.7 
Attack (ms) 39 
Out gain (dB) 2.5 
Knee 2 
Release (ms) 226 


01М961— U リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


ダイ ナミ クス バラ メー ター 


各 チ ャ ン ネ ル モ ジ コ 


ダイ ナミ クス パラ メー ター 


ー ル の ダイ ナミ クス に は 、GATIE セ クッ ション ( イ ン ブ ッ トチ ャ ン そ イル の 


み ) と COMP セ クシ ョ ン が あり 、GATE セ クシ ョ ン に は ゲー ト (GATE)、 ダ ッ キ ング 
(DUCKING) の 2 つの タイ プ 、COMP セ クシ ョ ン に は コン プレ ッ サ ー(COMP)、 エ キス パン 
ダー(EXPAND)、 コ ン パ ンダ ー バ ハード (COMP.(H))、 コ ン パ ンダ ー ソ フト (COMP.(S)) の 4 


つの タイ プ が あり ます 。 


GATE セ クシ ョ ン ( イ ンプ ッ ト チ ャ ン ネ ル の み ) 


ゲー ト (GATE) 
スレ ッ シ ョ ルド レベ ル (THRESHOLD) よ り 小 さい 信号 が 入力 され た 場合 、 出 力 を 一 定 の 値 
(RANGE) で 小さ くし ます 。 

パラ メー ター 設定 範囲 説明 


THRESHOLD (dB) 


—54.0 to 0.0 (541 points) 


ゲー ト の 効果 が か か る 境界 の レベ ル で す 。 


RANGE (dB) 


—70 to 0 (71 points) 


ゲー ト の 効果 が か か っ て いる と き の 減 衰 量 で す 。 


ATTACK (ms) 


0-120 (121 points) 


入力 信号 が ] 


開く まで の 時 間 で す 。 


「HRESHOLD を 超え て か ら 、 ゲ ー ト が 


44.1kHz: 0.02 ms - 2.13 sec 
48kHz: 0.02 ms - 1.96 sec 


入力 信号 が THRESHOLD を 下回っ た 後に ゲー ト 
HOLD (ms) 88.2kHz: 0.01 ms - 1.06 sec SEES pa VE 
96kHz: 0.01 ms — 981 ms が 閉じ 始め る まで の 待ち 時 間 で す 。 
(160 points) 
44.1kHz: 6 ms - 46.0 sec 
48kHz: 5 ms - 42.3 sec 入力 信号 が HOLD の 待ち 時 間 を 経た あめ と 、 ゲ ー ト 
DECAY (ms) 88.2kHz: 3 ms- 23.0 sec | が 閉じ る まで の 時 間 で す 。 設 定 値 は 、 レ ベル が 6dB 
96kHz: 3 ms - 21.1 sec 変化 する の に 要する 時 間 で 表現 され ます 。 
(160 points) 
時 系 列 特性 
入力 信号 出力 信号 
= A HOLD 
THRESHOLD © e ATTACK | DECAY 
A^ N 4 ы esl 
R R [i | 
< H ЛЧ 
THRESHOLD 9 I 
А 


> 
入力 レベ ル 


> 
時 間 


i 
| 
| 
| 
d 
" 
[x 


時 間 
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01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 
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154 付録 : パラ メー ター リス ト 


ダッ キン グ (DUCKING) 


スレ ッ シ ョ ルド レベ ル (THRESHOLD) よ り 大 きい 信号 が 入力 され た 場合 、 出 力 を 


定 の 値 


(RANGE) で 小さ くし ます 。KEYIN ソ ー ス に よっ て 、BGM を 小さ くす る よう な と き に 使用 す 


る と 効果 的 で す 。 


パラ メー ター 


THRESHOLD (dB) 


設定 範囲 
-54.0 to 0.0 (541 points) 


説明 


ダッ キン グ の 効果 が か か る 境界 の レベ ル で す 。 


RANGE (dB) 


—70 to 0 (71 points) 


ダッ キン グ の 効果 が か か っ て いる と き の 減 衰 量 で 


す 。 
I 入力 信号 が THRESHOLD を 超え て か ら 、HANGE 
ATTACK 0-120 (121 point / HF : 
PIS МЕ で 設定 し た 減衰 量 に 到達 する まで の 時 間 で す 。 
44.1kHz: 0.02 ms - 2.13 sec 
48kHz: 0.02 ms - 1.96 sec = Jm 
HOLD (ms) 88.2kHz: 0.01 ms — 1.06 sec | 人 力 信号 が THRESHOLD を 下回っ た 後に 再び 元 
mS 06 ес | の レベ ル に 戻り 始め る まで の 待ち 時 間 で す 。 
(160 points) 
АКН 6 ms - 46.0 sec | 入力 信号 が HOLD の 待ち 時 間 を 経た め と 、 ダ ッ キ 
DECAY m) — |в 3 ms 23.0 ssc | ング の 効果 が な く な る まで の 時 間 で す 。 設 定 値 は 、 
вва ami 03088 | レベル が 6dB 変 化す る の に 要する 時 間 で 表現 され 
(160 points) ます 。 
入出 力 特性 時 系 列 特性 
入力 信号 出力 信号 
2 A HOLD 
© NE © ATTACK | DECAY 
A1 | à kal | 
R i に 
H | < 
| 


RANGE 


, 
入力 レベ ル 


THRESHOLD | -- 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


> 
時 間 


入出 力 特性 (KNEE= ニ hard、OUT GAIN=0.0dB) 


出 カ レベ ル 


COMP セ クシ ョ ン 


コン プレ ッ サ ー 


(COMP) 


ダイ ナミ クス パラ メー ター 


スレ ッ シ ョ ルド レベ ル (THRESHOLD) よ り 大 きい 信号 が 入力 され た 場合 、 一 定 の 比率 


(RATIO) で 出力 レベ ル を 小さ くし ます 。 ま た 、RATIO が co:1 の と き は スレ ッ シ ョ ルド レベ ル 


以上 の 信号 が 出力 され る の を 防ぐ の で 、 リ ミッ ター と も 呼ば れ ま す 。 


バラ メー ター 
THRESHOLD (dB) 


設定 範囲 
-54.0 to 0.0 (541 points) 


説明 


コン プレ ッ サ ー の 効果 が か か る 境界 の レベ ル で す 。 


RATIO 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 
1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 
3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 
8.0:1, 10:1, 20:1, oo:1 
(16 points) 


コン プレ ッ サ ー の 効果 の 量 を 示し ます 。 


ATTACK (ms) 


0-120 (121 points) 


入力 信号 が 


THRESHOLD を 超え て か ら 、 コ ンプ 


レッ サー の 効果 が 最大 に 達する まで の 時 間 で す 。 


RELEASE (ms) 


44.1kHz: 6 ms - 46.0 sec 
48kHz: 5 ms - 42.3 sec 
88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 
96kHz: 3 ms - 21.1 sec 


入力 信号 が 
レッ サー の 効果 が な く な る まで の 時 間 で す 。 設 
は 、 レ ベル が 6dB 変 化す る の に 要する 時 間 で 表現 さ 


THESHOLD 以 下 に 下がっ た 後 、 コ ンプ 
EIE 


KNEE 


Hard, 1-5 (6 points) 


(160 points) れ ま す 。 
OUT GAIN (dB) | 0.0 to +18.0 (180 points) | 出力 レベ ル を 調整 し ます 。 
スレ ッ シ ョ ルド レベ ル で の 折れ 曲がり の 鋭さ で す 。 


値 が 増え る ほど 緩やか に な り ま す 。 


THRESHOLD 


4 ША 


> 
入力 レベ ル 


入力 信号 


入力 レベ ル 
, 


THRESHOLD 


時 系 列 特性 (RATIO=co: 1 の 場合 ) 


と 
時 間 


出力 信号 


ATTACK RELEASE 
ы k— 


出力 レベ ル 
> 
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付録 : パラ メー ター リス ト 


入出 力 特性 (KNEE= ニ hard、OUT GAIN —0.OdB) 


出力 レベ ル 


エキ スパ ンダ ー(EXPAND) 
スレ ッ シ ョ ルド レベ ル (THRESHOLD) よ り 小 さい 信号 が 入力 され た 場合 、 一 定 の 比率 
(RATIO) で 出力 レベ ル を 小さ くし ます 。 


パラ メー ター 
THRESHOLD (dB) 


設定 範囲 
-54.0 to 0.0 (541 points) 


説明 
エキ スパ ンダ ー の 効果 が か か る 境界 の レベ ル で す 。 


RATIO 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 
1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 
3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 
8.0:1, 10:1, 20:1, oo:1 
(16 points) 


エキ スパ ンダ ー の 効果 の 量 を 示し ま 


す 。 


ATTACK (ms) 


0-120 (121 points) 


入力 信号 が T 


HHRESHOLD を 超え て か ら 、 エ キス パ 


ンダ ー の 効果 が な く な る まで の 時 間 で す 。 


RELEASE (ms) 


44.1kHz: 6 ms - 46.0 sec 
48kHz: 5 ms - 42.3 sec 
88.2kHz: 3 ms - 23.0 sec 


入力 


言 号 が THESHOLD 以 下 に 下がっ た 後 、 エ キス 


パン ダー の 効果 が 最大 に 達する まで の 時 間 で す 。 設 


KNEE 


Hard, 1—5 (6 points) 


値 が 増え る は 


E ど 緩やか に な り ま 


96kHz: 3 ms - 21.1 sec rt よ 、 レ ベル が 6dB 変 化す る の に 要する 時 間 で 表 
(160 points) ena. 
OUT GAIN (dB) |0.0to 418.0 (180 points) | 出力 レベ ル を 調整 し ます 。 
スレ ッ シ ョ ルド レベ ル で の 折れ 曲がり の 鋭さ で す 。 


す 。 


THRESHOLD 


<> 
RATIO 


» 
入力 レベ ル 


01V96i 一 リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


THRESHOLD 


入力 レベ ル 


時 系 列 特性 (RATIO=co: 1 の 場合 ) 
入力 信号 


出 カ レベル 


出力 信号 


ATTACK RELEASE 
ме == 


0 М › 
時 間 


コン バン ダー ハー ド (COMP.(H)) 
コン パン ダー ソフ ト (COMP.⑤)) 
コン プレ ッ サ ー、 エ キス パン ダー、 リ ミッ ター を 組み 合わ せ た 動 作 を し ます 。 


> 


出力 レベ ル 


ダイ ナミ クス パラ メー ター 


以下 の 3 つの 境界 レベ ル が あり ます 。 


(D OdB 以 上 …… 


リミッタ ー と し て 動作 し ます 。 


| 
ュー THRESHOLD 


pe 


> 入力 レベ ル 


(2) THRESHOLDLLE .................... コン プレ ッ サ ー と し て 動作 し ます 。 
(8 THRESHOLD+WIDTH 以 下 .… エキ スパ ンダ ー と し て 動作 し ます 。 


COMP.(H) で は エキ スパ ンダ ー の RATIO が 5: 1、COMP.(S) で は エキ スパ ンダ ー の RATIO が 
1.5:1 に 固定 され て いま す 。WIDTH を 最大 | 
ます 。 ま た 、 コ ンプ レッ サー の 
* RATIO、THRESHOLD の 値 に 応じ て ゲイ ン が 


ー ミ ルー コー 


こ 設定 する と 、 エ キス パン ダー の 効果 が な く な り 
NEE は ら に 固定 され て いま す 。 


動 的 に 調整 され 、 最 大 18dB 上 が り ま す 。 


* OUT GAIN を 調節 し て 、 自 動 的 に 上 が っ た ゲイ ン を 下げ る こと も で きま す 。 


パラ メー ター 


THRESHOLD (dB) 


設定 範囲 


-54.0 to 0.0 (541 points) 


Jg 


説明 


ンプ レッ サー の 効果 が か か る 境界 の レベ ル で 


o 


1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 
1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 


RATIO 3.51, 4.0:1, 501 6.0:1, コン プレ ッ サ ー の 効果 の 量 を 示し ます 。 
8.0:1, 10:1, 20:1, (15 points) 
| 入力 信号 が 3 つの 各 境界 レベ ル を 超え た と さ 、 設 
ATTACK 0-120 (121 t М К Pa 
m OPE 定 レ ベル に 到達 する まで の 時 間 で す 。 
44.1kHz: 6 ー 46.0 б К 
em небес | 入力 信号 が 3 つの 各 境界 レベ ル を 下回っ た と さき 、 
u | 設定 レベ ル に 到達 する まで の 時 間 で す 。 設 定 値 
RELEASE 88.2kHz: 3 - 23.0 ш, 2 ЧЕКЕ 
m) [nm eS | は 、 レ ベル が 6dB 変 化す る の に 要する 時 間 で 表現 
| | され ます 。 


(160 points) 


OUT GAIN (dB) 


-18.0 to 0.0 (180 points) 


H 
EN 


カレ ベル を 調整 し ます 。 


WIDTH (dB) 


0-90 (91 points) 


コン プレ ッ サ ー の 効果 の 境界 レベ ル 
(THRESHOLD) & 
界 レ ベル の 幅 で す 。THRESHOLD+WIDTH 以 下 
レベ ル に エキ スパ ンダ ー の 効果 が か か り ま す 。 


の 


、 エ キス パン ダー の 効果 の 境 
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付録 :MIDI 


プロ グラ ムチ ェ ン ジ 初 期 シ ー ン メモ リー アサ イン 表 


Program Initial User Program Initial User Program Initial User 
Change# | Scene# Scene # Change # | Scene # Scene # Changes Scene # Scene # 
1 01 44 44 87 87 
2 02 45 45 88 88 
3 03 46 46 89 89 
4 04 47 47 90 90 
5 05 48 48 91 91 
6 06 49 49 92 92 
7 07 50 50 93 93 
8 08 51 51 94 94 
9 09 52 52 95 95 
10 10 53 53 96 96 
11 11 54 54 97 97 
12 12 55 55 98 98 
13 13 56 56 99 99 
14 14 57 57 100 00 
15 15 58 58 101 — 
16 16 59 59 102 — 
17 17 60 60 103 — 
18 18 61 61 104 — 
19 19 62 62 105 — 
20 20 63 63 106 — 
21 21 64 64 107 — 
22 22 65 65 108 — 
23 23 66 66 109 — 
24 24 67 67 110 — 
25 25 68 68 111 — 
26 26 69 69 112 — 
27 27 70 70 113 — 
28 28 71 71 114 — 
29 29 72 72 115 — 
30 30 73 73 116 — 
31 31 74 74 117 — 
32 32 75 75 118 — 
33 33 76 76 119 — 
34 34 77 77 120 — 
35 35 78 78 121 — 
36 36 79 79 122 — 
37 37 80 80 123 — 
38 38 81 81 124 — 
39 39 82 82 125 — 
40 40 83 83 126 — 
41 41 84 84 127 — 
42 42 85 85 128 — 
43 43 86 86 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


コン トロ ー ル チェ ンジ 初期 パラ メー ター アサ イン 表 


コン トロ ー ル チェ ンジ 初期 バラ メー ター アサ イン 表 


CHANNEL 1 

# High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 

1 |FADERH CHANNEL INPUTI 
2 |FADERH CHANNEL INPUT2 
3 |FADERH CHANNEL INPUT3 
4 |FADERH CHANNEL INPUT4 
5 | FADER H CHANNEL INPUTS 
6 | FADER H CHANNEL INPUT6 
7 |FADERH CHANNEL INPUTZ 
8 |FADERH CHANNEL INPUT8 
9 | FADER H CHANNEL INPUT9 
10 | FADER H CHANNEL INPUT10 
11 | FADER H CHANNEL INPUT11 
12 | FADERH CHANNEL INPUT12 
13 | FADERH CHANNEL INPUT13 
14 | FADER H CHANNEL INPUT14 
15 | FADER H CHANNEL INPUT15 
16 | FADER H CHANNEL INPUT16 
17 | FADERH CHANNEL ІМРОТ17 
18 | FADERH CHANNEL INPUT18 
19 | FADERH CHANNEL INPUT19 
20 |FADERH CHANNEL INPUT20 
21 |FADERH CHANNEL INPUT21 
22 |FADERH CHANNEL INPUT22 
23 |FADERH CHANNEL INPUT23 
24 |FADERH CHANNEL INPUT24 
25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | FADERH MASTER STEREO 
31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | FADER L CHANNEL INPUT1 
34 | FADER L CHANNEL INPUT2 
35 | FADER L CHANNEL INPUT3 
36 | FADER L CHANNEL INPUT4 
37 | FADER L CHANNEL INPUT5 
38 | FADER L CHANNEL INPUT6 
39 | FADER L CHANNEL INPUTZ 
40 | FADERL CHANNEL INPUT8 
41 | FADER L CHANNEL INPUT9 
42 | FADER L CHANNEL INPUT10 
43 | FADER L CHANNEL INPUT11 
44 | FADER L CHANNEL INPUT12 
45 | FADER L CHANNEL INPUT13 
46 | FADER L CHANNEL INPUT14 
47 | FADER L CHANNEL INPUT15 
48 | FADER L CHANNEL INPUT16 
49 | FADER L CHANNEL INPUT17 
50 | FADER L CHANNEL INPUT18 
51 | FADER L CHANNEL INPUT19 
52 | FADER L CHANNEL INPUT20 
53 | FADER L CHANNEL INPUT21 
54 | FADER L CHANNEL INPUT22 
55 | FADER L CHANNEL INPUT23 
56 | FADER L CHANNEL INPUT24 


159 


# High Mid Low 
57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 

59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | FADER L MASTER STEREO 
63 | NO ASSIGN 

64 | ON CHANNEL INPUT1 
65 | ON CHANNEL INPUT2 
66 | ON CHANNEL INPUT3 
67 | ON CHANNEL INPUT4 
68 | ON CHANNEL INPUTS 
69 | ON CHANNEL INPUT6 
70 | ON CHANNEL INPUTZ 
71 | ON CHANNEL INPUT8 
72 | ON CHANNEL INPUT9 
73 | ON CHANNEL INPUT10 
74 | ON CHANNEL INPUT11 
75 | ON CHANNEL INPUT12 
76 | ON CHANNEL INPUT13 
77 | ON CHANNEL INPUT14 
78 | ON CHANNEL INPUT15 
79 | ON CHANNEL INPUT16 
80 | ON CHANNEL INPUT17 
81 | ON CHANNEL INPUT18 
82 | ON CHANNEL INPUT19 
83 | ON CHANNEL INPUT20 
84 | ON CHANNEL INPUT21 
85 | ON CHANNEL INPUT22 
86 | ON CHANNEL INPUT23 
87 | ON CHANNEL INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | PAN CHANNEL INPUT1 
90 | PAN CHANNEL INPUT2 
91 | PAN CHANNEL INPUT3 
92 | PAN CHANNEL INPUT4 
93 | PAN CHANNEL INPUT5 
94 | PAN CHANNEL INPUT6 
95 | PAN CHANNEL INPUT7 
102 | PAN CHANNEL INPUT8 
103 | PAN CHANNEL INPUT9 
104 | PAN CHANNEL INPUT10 
105 | PAN CHANNEL INPUT11 
106 | PAN CHANNEL INPUT12 
107 | PAN CHANNEL INPUT13 
108 | PAN CHANNEL INPUT14 
109 | PAN CHANNEL INPUT15 
110 | PAN CHANNEL INPUT16 
111 | PAN CHANNEL INPUT17 
112 | PAN CHANNEL INPUT18 
113 | PAN CHANNEL INPUT19 
114 | PAN CHANNEL INPUT20 
115 | PAN CHANNEL INPUT21 
116 | PAN CHANNEL INPUT22 
117 | PAN CHANNEL INPUT23 
118 | PAN CHANNEL INPUT24 
119 | NO ASSIGN 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


IAIN: EE £3) 


160 18: мо 

CHANNEL2 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 59 | FADER L MASTER AUX7 
1 |FADERH CHANNEL INPUT25 60 | FADER L MASTER AUX8 
2 |FADERH CHANNEL INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 |FADERH CHANNEL INPUT27 62 | BALANCE MASTER STEREO 
4 |FADERH CHANNEL INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 |FADERH CHANNEL INPUT29 64 | ON CHANNEL INPUT25 
6 |FADERH CHANNEL INPUT30 65 | ON CHANNEL INPUT26 
7 |FADERH CHANNEL INPUT31 66 | ON CHANNEL INPUT27 
8 |FADERH CHANNEL INPUT32 67 | ON CHANNEL INPUT28 
9 |FADERH CHANNEL ST-INT 68 | ON CHANNEL INPUT29 
10 | FADER H CHANNEL ST-IN2 69 | ON CHANNEL INPUT30 
11 | FADER H CHANNEL ST-IN3 70 | ON CHANNEL INPUT31 
12 | FADER H CHANNEL ST-IN4 71 | ON CHANNEL INPUT32 
13 | FADERH MASTER BUS1 72 | ON CHANNEL ST-INT 
14 | FADERH MASTER BUS2 73 | ON CHANNEL ST-IN2 
15 | FADERH MASTER BUS3 74 | ON CHANNEL ST-IN3 
16 | FADER H MASTER BUS4 75 | ON CHANNEL ST-IN4 
17 |FADERH MASTER BUS5 76 | ON MASTER BUS1 
18 |FADERH MASTER BUS6 77 | ON MASTER BUS2 
19 |FADERH MASTER BUS7 78 | ON MASTER BUS3 
20 |FADERH MASTER BUS8 79 | ON MASTER BUS4 
21 | FADER H MASTER AUX1 80 | ON MASTER BUS5 
22 |FADERH MASTER AUX2 81 | ON MASTER BUS6 
23 |FADERH MASTER AUX3 82 | ON MASTER BUS7 
24 |FADERH MASTER AUX4 83 | ON MASTER BUS8 
25 |FADERH MASTER AUXS 84 | NO ASSIGN 
26 |FADERH MASTER AUX6 85 | NO ASSIGN 
27 | FADER H MASTER AUXZ 86 | NO ASSIGN 
28 | FADER H MASTER AUX8 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | ON MASTER STEREO 89 | PAN CHANNEL INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 | PAN CHANNEL INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 | PAN CHANNEL INPUT27 
33 | FADER L CHANNEL INPUT25 92 | PAN CHANNEL INPUT28 
34 | FADER L CHANNEL INPUT26 93 | PAN CHANNEL INPUT29 
35 | FADER L CHANNEL INPUT27 94 | PAN CHANNEL INPUT30 
36 | FADER L CHANNEL INPUT28 95 | PAN CHANNEL INPUT31 
37 | FADER L CHANNEL INPUT29 102 | PAN CHANNEL INPUT32 
38 | FADER L CHANNEL INPUT30 103 | PAN CHANNEL ST-IN1L 
39 | FADER L CHANNEL INPUT31 104 | PAN CHANNEL ST-IN1R 
40 | FADER L CHANNEL INPUT32 105 | PAN CHANNEL ST-IN2L 
41 | FADER L CHANNEL ST-IN1 106 | PAN CHANNEL ST-IN2R 
42 | FADER L CHANNEL ST-IN2 107 | PAN CHANNEL ST-IN3L 
43 | FADER L CHANNEL ST-IN3 108 | PAN CHANNEL ST-IN3R 
44 | FADER L CHANNEL ST-IN4 109 | PAN CHANNEL ST-IN4L 
45 | FADER L MASTER BUS1 110 | PAN CHANNEL ST-IN4R 
46 | FADER L MASTER BUS2 111 | ON MASTER AUX1 
47 | FADER L MASTER BUS3 112 | ON MASTER AUX2 
48 | FADER L MASTER BUS4 113 | ON MASTER AUX3 
49 | FADER L MASTER BUS5 114 | ON MASTER AUX4 
50 | FADER L MASTER BUS6 115 | ON MASTER AUX5 
51 | FADER L MASTER BUS7 116 | ON MASTER AUX6 
52 | FADERL MASTER BUS8 117 | ON MASTER AUX7 
53 | FADER L MASTER AUX1 118 | ON MASTER AUX8 
54 | FADER L MASTER AUX2 119 | NO ASSIGN 
55 | FADER L MASTER AUX3 
56 | FADER L MASTER AUX4 
57 | FADER L MASTER AUX5 
58 | FADER L MASTER AUX6 
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CHANNEL3 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 [ЕО G LOW H INPUT1 60 | NO ASSIGN 
2 |EQ G LOW H INPUT2 61 | NO ASSIGN 
3 | EQ G LOW H INPUT3 62 | NO ASSIGN 
4 | EQ G LOW H INPUT4 63 | NO ASSIGN 
5 | EQ G LOW H INPUTS 64 | EQ FLOW INPUT1 
6 | EQ G LOW H INPUT6 65 | EQ F LOW INPUT2 
7 | EQ G LOW H ІМРОТ7 66 | EQ F LOW INPUT3 
8 |EQ G LOW H INPUT8 67 | EQ F LOW INPUT4 
9 | EQ G LOW H INPUT9 68 | EQ FLOW INPUTS 
10 | EQ G LOW H INPUT10 69 | EQ F LOW INPUT6 
11 | EQ G LOW H INPUT11 70 | EQ FLOW INPUT7 
12 | EQ G LOW H INPUT12 71 | EQ FLOW INPUT8 
13 | EQ G LOW H INPUT13 72 | EQ F LOW INPUT9 
14 | EQ G LOW H INPUT14 73 | EQ F LOW INPUT10 
15 | EQ G LOW H INPUT15 74 | EQ FLOW INPUT11 
16 | EQ G LOW H INPUT16 75 | EQ FLOW INPUT12 
17 | EQ G LOW H INPUT17 76 | EQ F LOW INPUT13 
18 | EQ G LOW H INPUT18 77 | EQ FLOW INPUT14 
19 | EQ G LOW H INPUT19 78 | EQ F LOW INPUT15 
20 | ЕО G LOW H INPUT20 79 | EQ F LOW INPUT16 
21 | EQ G LOW H INPUT21 80 | EQ F LOW INPUT17 
22 | ЕО G LOWH INPUT22 81 | EQ F LOW INPUT18 
23 | EQ G LOW H INPUT23 82 | EQ F LOW INPUT19 
24 | EQ G LOW H INPUT24 83 | EQ F LOW INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 | EQ F LOW INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ F LOW INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ F LOW INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | EQ F LOW INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q LOW INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ QLOW INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ Q LOW INPUT3 
33 | EQ G LOW L INPUT1 92 | ЕО Q LOW INPUT4 
34 | EQ GLOWL INPUT2 93 | EQ Q LOW INPUTS 
35 | EQ GLOWL INPUT3 94 | ЕО QLOW INPUT6 
36 | EQ GLOW L INPUT4 95 | EQ QLOW INPUT7 
37 |EQ GLOW L INPUT5 102 | EQ QLOW INPUT8 
38 | EQ GLOWL INPUT6 103 | EQ QLOW INPUT9 
39 | EQ GLOWL INPUTZ 104 | EQ Q LOW INPUT10 
40 | EQ GLOWL INPUT8 105 | EQ QLOW INPUT11 
41 | EQ GLOWL INPUT9 106 | EQ Q LOW INPUT12 
42 | EQ GLOW L INPUT10 107 | EQ Q LOW INPUT13 
43 | EQ GLOW L INPUT11 108 | EQ Q LOW INPUT14 
44 | EQ GLOW L INPUT12 109 | EQ Q LOW INPUT15 
45 | EQ GLOW L INPUT13 110 | EQ Q LOW INPUT16 
46 | EQ GLOW L INPUT14 111 | EQ Q LOW INPUT17 
47 | EQ GLOWL INPUT15 112 | EQ Q LOW INPUT18 
48 | EQ GLOW L INPUT16 113 | EQ Q LOW INPUT19 
49 | EQ GLOW L INPUT17 114 | EQ Q LOW INPUT20 
50 | EQ GLOW L INPUT18 115 | EQ Q LOW INPUT21 
51 | EQ G LOW L INPUT19 116 | EQ Q LOW INPUT22 
52 | EQ GLOW L INPUT20 117 | EQ Q LOW INPUT23 
53 | ЕО GLOW L INPUT21 118 | EQ Q LOW INPUT24 
54 | ЕО GLOW L INPUT22 119 | NO ASSIGN 
55 | EQ GLOWL INPUT23 
56 |EQ GLOWL INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


01V96i— U リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 
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# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | ЕО F LOW INPUT25 
65 | EQ F LOW INPUT26 
66 | EQ F LOW INPUT27 
67 | EQ F LOW INPUT28 
68 | EQ F LOW INPUT29 
69 | EQ F LOW INPUT30 
70 | EQ FLOW INPUT31 
71 | EQ FLOW INPUT32 
72 | EQ FLOW ST-IN1 
73 | EQ FLOW ST-IN2 
74 | EQ FLOW ST-IN3 
75 | EQ FLOW ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q LOW INPUT25 
90 | EQ Q LOW INPUT26 
91 | EQ Q LOW INPUT27 
92 | EQ Q LOW INPUT28 
93 | EQ Q LOW INPUT29 
94 | EQ Q LOW INPUT30 
95 | EQ Q LOW INPUT31 
102 | EQ Q LOW INPUT32 
103 | EQ Q LOW ST-IN1 
104 | EQ Q LOW ST-IN2 
105 | EQ Q LOW ST-IN3 
106 | EQ Q LOW ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 
108 | NO ASSIGN 
109 | NO ASSIGN 
110 | NO ASSIGN 
111 | NO ASSIGN 
112 | NO ASSIGN 
113 | NO ASSIGN 
114 | NO ASSIGN 
115 | NO ASSIGN 
116 | NO ASSIGN 
117 | NO ASSIGN 
118 | NO ASSIGN 
119 | NO ASSIGN 


CHANNEL4 

# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 

1 | EQ G LOW H INPUT25 
2 | EQ G LOW H INPUT26 
3 | EQ G LOW H INPUT27 
4 | EQ G LOW H INPUT28 
5 | EQ G LOW H INPUT29 
6 |EQ G LOW H INPUT30 
7 | EQ G LOW H INPUT31 
8 | EQ G LOW H INPUT32 
9 | EQ G LOW H ST-IN1 
10 | EQ G LOW H ST-IN2 
11 | EQ G LOW H ST-IN3 
12 | EQ G LOW H ST-IN4 
13 | NO ASSIGN 

14 | NO ASSIGN 

15 | NO ASSIGN 

16 | NO ASSIGN 

17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ GLOWL INPUT25 
34 | EQ GLOW L INPUT26 
35 | EQ GLOWL INPUT27 
36 | EQ GLOWL INPUT28 
37 | EQ GLOW L INPUT29 
38 | EQ GLOW L INPUT30 
39 | EQ GLOW L INPUT31 
40 | EQ GLOW L INPUT32 
41 | EQ GLOWL ST-IN1 
42 | EQ GLOWL ST-IN2 
43 | EQ GLOW L ST-IN3 
44 | EQ GLOWL ST-IN4 
45 | NO ASSIGN 

46 | NO ASSIGN 

47 | NO ASSIGN 

48 | NO ASSIGN 

49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 
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CHANNELS 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 | EQ GLO-MIDH | INPUTI 60 | NO ASSIGN 
2 | EQ GLO-MIDH | INPUT2 61 | NO ASSIGN 
3 | EQ GLO-MIDH | INPUT3 62 | NO ASSIGN 
4 | EQ GLO-MIDH | INPUT4 63 | NO ASSIGN 
5 | EQ GLO-MIDH | INPUTS 64 | EQ F LO-MID INPUT1 
6 |EQ GLO-MIDH | INPUT6 65 | EQ F LO-MID INPUT2 
7 [ЕО GLO-MIDH | INPUTZ 66 | EQ F LO-MID INPUT3 
8 | EQ GLO-MIDH | INPUT8 67 | EQ F LO-MID INPUT4 
9 | EQ GLO-MIDH | INPUT9 68 | EQ F LO-MID INPUTS 
10 | EQ GLO-MIDH | INPUT10 69 | EQ F LO-MID INPUT6 
11 | EQ GLO-MIDH | INPUT11 70 | EQ F LO-MID INPUTZ 
12 | EQ GLO-MIDH | INPUT12 71 | EQ F LO-MID INPUT8 
13 | EQ GLO-MIDH | INPUT13 72 | EQ F LO-MID INPUT9 
14 | EQ GLO-MIDH | INPUT14 73 | EQ F LO-MID INPUT10 
15 | EQ GLO-MIDH | INPUT15 74 | EQ F LO-MID INPUT11 
16 | EQ GLO-MIDH | INPUT16 75 | EQ F LO-MID INPUT12 
17 | EQ GLO-MIDH | INPUT17 76 | EQ F LO-MID INPUT13 
18 | EQ GLO-MIDH | INPUT18 77 | EQ F LO-MID INPUT14 
19 | EQ GLO-MIDH | INPUT19 78 | EQ F LO-MID INPUT15 
20 | ЕО GLO-MIDH | INPUT20 79 | EQ F LO-MID INPUT16 
21 | EQ GLO-MIDH | INPUT21 80 | EQ F LO-MID INPUT17 
22 | ЕО GLO-MIDH | INPUT22 81 | EQ F LO-MID INPUT18 
23 | EQ GLO-MIDH | INPUT23 82 |EQ F LO-MID INPUT19 
24 |EQ GLO-MIDH | INPUT24 83 |EQ F LO-MID INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 | EQ F LO-MID INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ F LO-MID INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ F LO-MID INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | EQ F LO-MID INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q LO-MID INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ Q LO-MID INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ Q LO-MID INPUT3 
33 | EQ G LO-MID L INPUT1 92 | ЕО Q LO-MID INPUT4 
34 | EQ G LO-MID L INPUT2 93 | ЕО Q LO-MID INPUT5 
35 |EQ G LO-MID L INPUT3 94 | ЕО Q LO-MID INPUT6 
36 | EQ G LO-MID L INPUT4 95 | EQ QLO-MID INPUT7 
37 |EQ G LO-MID L INPUT5 102 | EQ Q LO-MID INPUT8 
38 | EQ G LO-MID L INPUT6 103 | EQ Q LO-MID INPUT9 
39 | EQ G LO-MID L INPUT7 104 | EQ Q LO-MID INPUT10 
40 | EQ G LO-MID L INPUT8 105 | EQ Q LO-MID INPUT11 
41 | EQ G LO-MID L INPUT9 106 | EQ Q LO-MID INPUT12 
42 | EQ G LO-MID L INPUT10 107 | EQ Q LO-MID INPUT13 
43 | EQ G LO-MID L INPUT11 108 | EQ Q LO-MID INPUT14 
44 | EQ G LO-MID L INPUT12 109 | EQ Q LO-MID INPUT15 
45 | EQ G LO-MID L INPUT13 110 | EQ Q LO-MID INPUT16 
46 | EQ G LO-MID L INPUT14 111 | EQ Q LO-MID INPUT1Z 
47 | EQ G LO-MID L INPUT15 112 | EQ Q LO-MID INPUT18 
48 | EQ G LO-MID L INPUT16 113 | EQ Q LO-MID INPUT19 
49 | EQ G LO-MID L INPUT17 114 | EQ Q LO-MID INPUT20 
50 | EQ G LO-MID L INPUT18 115 | EQ Q LO-MID INPUT21 
51 | EQ G LO-MID L INPUT19 116 | EQ Q LO-MID INPUT22 
52 | EQ G LO-MID L INPUT20 117 | EQ Q LO-MID INPUT23 
53 | EQ G LO-MID L INPUT21 118 | EQ Q LO-MID INPUT24 
54 | EQ G LO-MID L INPUT22 119 | NO ASSIGN 
55 | EQ G LO-MID L INPUT23 
56 | EQ G LO-MID L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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CHANNELG6 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 [ЕО GLO-MIDH | INPUT25 60 | NO ASSIGN 
2 |EQ GLO-MIDH | INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 |EQ GLO-MIDH | INPUT27 62 | NO ASSIGN 
4 EQ GLO-MIDH | INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 |EQ GLO-MIDH | INPUT29 64 |EQ F LO-MID INPUT25 
6 |EQ GLO-MIDH | INPUT30 65 |EQ F LO-MID INPUT26 
7 | EQ GLO-MIDH | INPUT31 66 | EQ F LO-MID INPUT27 
8 |EQ GLO-MIDH | INPUT32 67 |EQ F LO-MID INPUT28 
9 |EQ GLO-MIDH | ST-IN1 68 | ЕО F LO-MID INPUT29 
10 | EQ GLO-MIDH | ST-IN2 69 | EQ F LO-MID INPUT30 
11 | EQ GLO-MIDH | ST-IN3 70 | EQ F LO-MID INPUT31 
12 | EQ GLO-MIDH | ST-IN4 71 | EQ F LO-MID INPUT32 
13 | NO ASSIGN 72 | EQ F LO-MID ST-IN1 
14 | NO ASSIGN 73 | EQ F LO-MID ST-IN2 
15 | NO ASSIGN 74 | EQ F LO-MID ST-IN3 
16 | NO ASSIGN 75 | EQ F LO-MID ST-IN4 
17 | NO ASSIGN 76 | NO ASSIGN 
18 | NO ASSIGN 77 | NO ASSIGN 
19 | NO ASSIGN 78 | NO ASSIGN 
20 | NO ASSIGN 79 | NO ASSIGN 
21 | NO ASSIGN 80 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 81 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 82 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 83 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 84 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 85 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 86 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q LO-MID INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 |EQ Q LO-MID INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 |EQ Q LO-MID INPUT27 
33 | EQ G LO-MID L INPUT25 92 |EQ Q LO-MID INPUT28 
34 | EQ G LO-MID L INPUT26 93 |EQ Q LO-MID INPUT29 
35 | EQ GLO-MID L INPUT27 94 | ЕО Q LO-MID INPUT30 
36 | EQ GLO-MID L INPUT28 95 | EQ Q LO-MID INPUT31 
37 | EQ G LO-MID L INPUT29 102 | EQ Q LO-MID INPUT32 
38 | EQ G LO-MID L INPUT30 103 | EQ Q LO-MID ST-IN1 
39 | EQ G LO-MID L INPUT31 104 | EQ Q LO-MID ST-IN2 
40 | EQ G LO-MID L INPUT32 105 | EQ Q LO-MID ST-IN3 
41 | EQ GLO-MID L ST-IN1 106 | EQ Q LO-MID ST-IN4 
42 | EQ GLO-MID L ST-IN2 107 | NO ASSIGN 
43 | EQ G LO-MID L ST-IN3 108 | NO ASSIGN 
44 | EQ G LO-MID L ST-IN4 109 | NO ASSIGN 
45 | NO ASSIGN 110 | NO ASSIGN 
46 | NO ASSIGN 111 | NO ASSIGN 
47 | NO ASSIGN 112 | NO ASSIGN 
48 | NO ASSIGN 113 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 114 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 115 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 116 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 117 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 118 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 119 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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CHANNEL7 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 [ЕО G HI-MID H INPUT1 60 | NO ASSIGN 
2 | EQ G HI-MID H INPUT2 61 | NO ASSIGN 
3 |EQ G HI-MID H INPUT3 62 | NO ASSIGN 
4 EQ G HI-MID H INPUT4 63 | NO ASSIGN 
5 | EQ G HI-MID H INPUT5 64 | EQ F HI-MID INPUT1 
6 | EQ G HI-MID H INPUT6 65 | EQ F HI-MID INPUT2 
7 [ЕО G HI-MID H INPUT7 66 | EQ F HI-MID INPUT3 
8 | EQ G HI-MID H INPUT8 67 | EQ F HI-MID INPUT4 
9 | EQ G HI-MID H INPUT9 68 | EQ F HI-MID INPUTS 
10 | EQ G HI-MID H INPUT10 69 | EQ F HI-MID INPUT6 
11 | EQ G HI-MID H INPUT11 70 | EQ F HI-MID INPUTZ 
12 | EQ G HI-MID H INPUT12 71 | EQ F HI-MID INPUT8 
13 | EQ G HI-MID H INPUT13 72 | EQ F HI-MID INPUT9 
14 | EQ G HI-MID H INPUT14 73 | EQ F HI-MID INPUT10 
15 | EQ G HI-MID H INPUT15 74 | EQ F HI-MID INPUT11 
16 | EQ G HI-MID H INPUT16 75 | EQ F HI-MID INPUT12 
17 | EQ G HI-MID H INPUT17 76 | EQ F HI-MID INPUT13 
18 | EQ G HI-MID H INPUT18 77 | EQ F HI-MID INPUT14 
19 | EQ G HI-MID H INPUT19 78 | EQ F HI-MID INPUT15 
20 | ЕО G HI-MID H INPUT20 79 | EQ F HI-MID INPUT16 
21 | EQ G HI-MID H INPUT21 80 | EQ F HI-MID INPUT17 
22 | EQ G HI-MID H INPUT22 81 | EQ F HI-MID INPUT18 
23 | ЕО G HI-MID Н INPUT23 82 | EQ F HI-MID INPUT19 
24 | EQ G HI-MID H INPUT24 83 | EQ F HI-MID INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 | EQ F HI-MID INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | EQ F HI-MID INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | EQ F HI-MID INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | EQ F HI-MID INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q HI-MID INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ Q HI-MID INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ Q HI-MID INPUT3 
33 | EQ G HI-MID L INPUT1 92 | ЕО Q HI-MID INPUT4 
34 | EQ G HI-MID L INPUT2 93 | ЕО Q HI-MID INPUT5 
35 |EQ G HI-MID L INPUT3 94 | ЕО Q HI-MID INPUT6 
36 | EQ G HI-MID L INPUT4 95 | EQ Q HI-MID INPUTZ 
37 | EQ G HI-MID L INPUT5 102 | EQ Q HI-MID INPUT8 
38 | EQ G HI-MID L INPUT6 103 | EQ Q HI-MID INPUT9 
39 | EQ G HI-MID L INPUT7 104 | EQ Q HI-MID INPUT10 
40 | EQ G HI-MID L INPUT8 105 | EQ Q HI-MID INPUT11 
41 | EQ G HI-MID L INPUT9 106 | EQ Q HI-MID INPUT12 
42 | EQ G HI-MID L INPUT10 107 | EQ Q HI-MID INPUT13 
43 | EQ G HI-MID L INPUT11 108 | EQ Q HI-MID INPUT14 
44 | EQ G HI-MID L INPUT12 109 | EQ Q HI-MID INPUT15 
45 | EQ G HI-MID L INPUT13 110 | EQ Q HI-MID INPUT16 
46 | EQ G HI-MID L INPUT14 111 | EQ Q HI-MID INPUT1Z 
47 | EQ G HI-MID L INPUT15 112 | EQ Q HI-MID INPUT18 
48 | EQ G HI-MID L INPUT16 113 | EQ Q HI-MID INPUT19 
49 | EQ G HI-MID L INPUT17 114 | EQ Q HI-MID INPUT20 
50 | EQ G HI-MID L INPUT18 115 | EQ Q HI-MID INPUT21 
51 | EQ G HI-MID L INPUT19 116 | EQ Q HI-MID INPUT22 
52 | EQ G HI-MID L INPUT20 117 | EQ Q HI-MID INPUT23 
53 | EQ G HI-MID L INPUT21 118 | EQ Q HI-MID INPUT24 
54 | EQ G HI-MID L INPUT22 119 | NO ASSIGN 
55 | EQ G HI-MID L INPUT23 
56 | EQ G HI-MID L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | ЕО F HI-MID INPUT25 
65 | EQ F HI-MID INPUT26 
66 | EQ F HI-MID INPUT27 
67 | EQ F HI-MID INPUT28 
68 | ЕО F HI-MID INPUT29 
69 | EQ F HI-MID INPUT30 
70 | EQ F HI-MID INPUT31 
71 | EQ F HI-MID INPUT32 
72 | EQ F HI-MID ST-IN1 
73 | EQ F HI-MID ST-IN2 
74 | EQ F HI-MID ST-IN3 
75 | EQ F HI-MID ST-IN4 
76 | NO ASSIGN 

77 | NO ASSIGN 

78 | NO ASSIGN 

79 | NO ASSIGN 

80 | NO ASSIGN 

81 | NO ASSIGN 

82 | NO ASSIGN 

83 | NO ASSIGN 

84 | NO ASSIGN 

85 | NO ASSIGN 

86 | NO ASSIGN 

87 | NO ASSIGN 

88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q HI-MID INPUT25 
90 |EQ Q HI-MID INPUT26 
91 |EQ Q HI-MID INPUT27 
92 |EQ Q HI-MID INPUT28 
93 |EQ Q HI-MID INPUT29 
94 | ЕО О HI-MID INPUT30 
95 | EQ Q HI-MID INPUT31 
102 | EQ Q HI-MID INPUT32 
103 | EQ Q HI-MID ST-IN1 
104 | EQ Q HI-MID ST-IN2 
105 | EQ Q HI-MID ST-IN3 
106 | EQ Q HI-MID ST-IN4 
107 | NO ASSIGN 
108 | NO ASSIGN 
109 | NO ASSIGN 
110 | NO ASSIGN 
111 | NO ASSIGN 
112 | NO ASSIGN 
113 | NO ASSIGN 
114 | NO ASSIGN 
115 | NO ASSIGN 
116 | NO ASSIGN 
117 | NO ASSIGN 
118 | NO ASSIGN 
119 | NO ASSIGN 


CHANNELS8 

# High Mid Low 
0 | МО ASSIGN 

1 | EQ G HI-MID Н INPUT25 
2 |EQ G HI-MID H INPUT26 
3 |EQ G HI-MID H INPUT27 
4 EQ G HI-MID H INPUT28 
5 |EQ G HI-MID H INPUT29 
6 |EQ G HI-MID H INPUT30 
7 | EQ G HI-MID Н INPUT31 
8 |EQ G HI-MID H INPUT32 
9 | EQ G HI-MID Н ST-IN1 
10 | EQ G HI-MID H ST-IN2 
11 | EQ G HI-MID H ST-IN3 
12 | EQ G HI-MID H ST-IN4 
13 | NO ASSIGN 

14 | NO ASSIGN 

15 | NO ASSIGN 

16 | NO ASSIGN 

17 | NO ASSIGN 

18 | NO ASSIGN 

19 | NO ASSIGN 

20 | NO ASSIGN 

21 | NO ASSIGN 

22 | NO ASSIGN 

23 | NO ASSIGN 

24 | NO ASSIGN 

25 | NO ASSIGN 

26 | NO ASSIGN 

27 | NO ASSIGN 

28 | NO ASSIGN 

29 | NO ASSIGN 

30 | NO ASSIGN 

31 | NO ASSIGN 

32 | NO ASSIGN 

33 | EQ G HI-MID L INPUT25 
34 |EQ G HI-MID L INPUT26 
35 | EQ G HI-MID L INPUT27 
36 | EQ G HI-MID L INPUT28 
37 |EQ G HI-MID L INPUT29 
38 | EQ G HI-MID L INPUT30 
39 | EQ G HI-MID L INPUT31 
40 | EQ G HI-MID L INPUT32 
41 | EQ G HI-MID L ST-IN1 
42 | EQ G HI-MID L ST-IN2 
43 | EQ G HI-MID L ST-IN3 
44 | EQ G HI-MID L ST-IN4 
45 | NO ASSIGN 

46 | NO ASSIGN 

47 | NO ASSIGN 

48 | NO ASSIGN 

49 | NO ASSIGN 

50 | NO ASSIGN 

51 | NO ASSIGN 

52 | NO ASSIGN 

53 | NO ASSIGN 

54 | NO ASSIGN 

55 | NO ASSIGN 

56 | NO ASSIGN 

57 | NO ASSIGN 

58 | NO ASSIGN 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


CHANNELS 
# High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 
1 [ЕО G HIGH H INPUT1 
2 |EQ G HIGH H INPUT2 
3 |EQ G HIGH H INPUT3 
4 EQ G HIGH H INPUT4 
5 | EQ G HIGH H INPUT5 
6 |EQ G HIGH H INPUT6 
7 |ЕО G HIGH H INPUT7 
8 |EQ G HIGH H INPUT8 
9 | EQ G HIGH H INPUT9 
10 | EQ G HIGH H INPUT10 
11 | EQ G HIGH H INPUT11 
12 | EQ G HIGH H INPUT12 
13 | EQ G HIGH H INPUT13 
14 | EQ G HIGH H INPUT14 
15 | EQ G HIGH H INPUT15 
16 | EQ G HIGH H INPUT16 
17 | EQ G HIGH H INPUT17 
18 | EQ G HIGH H INPUT18 
19 | EQ G HIGH H INPUT19 
20 | ЕО G HIGH H INPUT20 
21 | EQ G HIGH H INPUT21 
22 | EQ G HIGH H INPUT22 
23 | EQ G HIGH H INPUT23 
24 | EQ G HIGH H INPUT24 
25 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 
31 | NO ASSIGN 
32 | NO ASSIGN 
33 | EQ G HIGH L INPUT1 
34 | EQ G HIGH L INPUT2 
35 |EQ G HIGH L INPUT3 
36 | EQ G HIGH L INPUT4 
37 |EQ G HIGH L INPUT5 
38 | EQ G HIGH L INPUT6 
39 | EQ G HIGH L INPUTZ 
40 | EQ G HIGH L INPUT8 
41 | EQ G HIGH L INPUT9 
42 | EQ G HIGH L INPUT10 
43 | EQ G HIGH L INPUT11 
44 | EQ G HIGH L INPUT12 
45 | EQ G HIGH L INPUT13 
46 | EQ G HIGH L INPUT14 
47 | EQ G HIGH L INPUT15 
48 | EQ G HIGH L INPUT16 
49 | EQ G HIGH L INPUT17 
50 | EQ G HIGH L INPUT18 
51 | EQ G HIGH L INPUT19 
52 | EQ G HIGH L INPUT20 
53 | EQ G HIGH L INPUT21 
54 | EQ G HIGH L INPUT22 
55 | EQ G HIGH L INPUT23 
56 | EQ G HIGH L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


コン トロ ー ル チェ ンジ 初期 パラ メー ター アサ イン 表 
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# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ F HIGH INPUT1 
65 | EQ F HIGH INPUT2 
66 | EQ F HIGH INPUT3 
67 | EQ F HIGH INPUT4 
68 | EQ F HIGH INPUTS 
69 | EQ F HIGH INPUT6 
70 | EQ F HIGH INPUT7 
71 | EQ F HIGH INPUT8 
72 | EQ F HIGH INPUT9 
73 | EQ F HIGH INPUT10 
74 | EQ F HIGH INPUT11 
75 | EQ F HIGH INPUT12 
76 | EQ F HIGH INPUT13 
77 | EQ F HIGH INPUT14 
78 | EQ F HIGH INPUT15 
79 | EQ F HIGH INPUT16 
80 | EQ F HIGH INPUT17 
81 | EQ F HIGH INPUT18 
82 | EQ F HIGH INPUT19 
83 | EQ F HIGH INPUT20 
84 | EQ F HIGH INPUT21 
85 | EQ F HIGH INPUT22 
86 | EQ F HIGH INPUT23 
87 | EQ F HIGH INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | EQ Q HIGH INPUT1 
90 | EQ Q HIGH INPUT2 
91 | EQ Q HIGH INPUT3 
92 | EQ Q HIGH INPUT4 
93 | EQ Q HIGH INPUTS 
94 | EQ Q HIGH INPUT6 
95 | EQ Q HIGH INPUT7 
102 | EQ Q HIGH INPUT8 
103 | EQ Q HIGH INPUT9 
104 | EQ Q HIGH INPUT10 
105 | EQ Q HIGH INPUT11 
106 | EQ Q HIGH INPUT12 
107 | EQ Q HIGH INPUT13 
108 | EQ Q HIGH INPUT14 
109 | EQ Q HIGH INPUT15 
110 | EQ Q HIGH INPUT16 
111 | EQ Q HIGH INPUT17 
112| EQ Q HIGH INPUT18 
113 | EQ Q HIGH INPUT19 
114 | EQ Q HIGH INPUT20 
115 | EQ Q HIGH INPUT21 
116 | EQ Q HIGH INPUT22 
117 | EQ Q HIGH INPUT23 
118 | EQ Q HIGH INPUT24 
119 | NO ASSIGN 


01V96i— U リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


IAIN: EE £3) 


168 付録 : MDI 

CHANNEL10 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 [ЕО G HIGH H INPUT25 60 | NO ASSIGN 
2 |EQ G HIGH H INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 |EQ G HIGH H INPUT27 62 | NO ASSIGN 
4 EQ G HIGH H INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 |EQ G HIGH H INPUT29 64 |EQ F HIGH INPUT25 
6 |EQ G HIGH H INPUT30 65 |EQ F HIGH INPUT26 
7 | EQ G HIGH H INPUT31 66 | ЕО ЕНІСН INPUT27 
8 |EQ G HIGH H INPUT32 67 |EQ F HIGH INPUT28 
9 |EQ G HIGH H ST-IN1 68 | EQ F HIGH INPUT29 
10 | EQ G HIGH H ST-IN2 69 | EQ F HIGH INPUT30 
11 | EQ G HIGH H ST-IN3 70 | EQ F HIGH INPUT31 
12 | EQ G HIGH H ST-IN4 71 |EQ F HIGH INPUT32 
13 | NO ASSIGN 72 | EQ F HIGH ST-IN1 
14 | NO ASSIGN 73 | EQ F HIGH ST-IN2 
15 | NO ASSIGN 74 | EQ F HIGH ST-IN3 
16 | NO ASSIGN 75 | EQ F HIGH ST-IN4 
17 | NO ASSIGN 76 | NO ASSIGN 
18 | NO ASSIGN 77 | NO ASSIGN 
19 | NO ASSIGN 78 | NO ASSIGN 
20 | NO ASSIGN 79 | NO ASSIGN 
21 | NO ASSIGN 80 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 81 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 82 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 83 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 84 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 85 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 86 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ Q HIGH INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ Q HIGH INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ Q HIGH INPUT27 
33 | EQ G HIGH L INPUT25 92 | EQ Q HIGH INPUT28 
34 | EQ G HIGH L INPUT26 93 | EQ Q HIGH INPUT29 
35 | EQ G HIGH L INPUT27 94 | EQ Q HIGH INPUT30 
36 | EQ G HIGH L INPUT28 95 | EQ Q HIGH INPUT31 
37 | EQ G HIGH L INPUT29 102 | EQ Q HIGH INPUT32 
38 | EQ G HIGH L INPUT30 103 | EQ Q HIGH ST-IN1 
39 | EQ G HIGH L INPUT31 104 | EQ Q HIGH ST-IN2 
40 | EQ G HIGH L INPUT32 105 | EQ Q HIGH ST-IN3 
41 | EQ G HIGH L ST-IN1 106 | EQ Q HIGH ST-IN4 
42 | EQ G HIGH L ST-IN2 107 | NO ASSIGN 
43 | EQ G HIGH L ST-IN3 108 | NO ASSIGN 
44 | EQ G HIGH L ST-IN4 109 | NO ASSIGN 
45 | NO ASSIGN 110 | NO ASSIGN 
46 | NO ASSIGN 111 | NO ASSIGN 
47 | NO ASSIGN 112 | NO ASSIGN 
48 | NO ASSIGN 113 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 114 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 115 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 116 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 117 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 118 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 119 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


CHANNEL 1 1 
# High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 
1 [ЕО AIT H INPUT1 
2 | EQ ATT H INPUT2 
3 | EQ ATT H INPUT3 
4 | EQ ATT H INPUT4 
5 | EQ ATT H INPUTS 
6 |EQ ATT H INPUT6 
7 | EQ ATT H INPUT7 
8 |EQ AIT H INPUT8 
9 |EQ ATT H INPUT9 
10 | EQ ATT H INPUT10 
11 | EQ ATT H INPUT11 
12 | EQ ATT H INPUT12 
13 | EQ ATT H INPUT13 
14 | EQ ATT H INPUT14 
15 | EQ ATT H INPUT15 
16 | EQ ATT H INPUT16 
17 | EQ ATT H INPUT17 
18 | EQ ATT H INPUT18 
19 | EQ ATT H INPUT19 
20 | EQ ATT H INPUT20 
21 | EQ ATT H INPUT21 
22 | EQ ATT H INPUT22 
23 | EQ ATT H INPUT23 
24 | EQ ATT H INPUT24 
25 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 
31 | NO ASSIGN 
32 | NO ASSIGN 
33 | EQ ATT L INPUT1 
34 | EQ ATTL INPUT2 
35 | EQ ATTL INPUT3 
36 | EQ ATTL INPUT4 
37 | EQ ATTL INPUTS 
38 | EQ ATTL INPUT6 
39 | EQ ATTL INPUTZ 
40 | EQ ATTL INPUT8 
41 | EQ ATTL INPUT9 
42 | EQ ATTL INPUT10 
43 | EQ ATTL INPUT11 
44 | EQ ATTL INPUT12 
45 | EQ ATTL INPUT13 
46 | EQ ATTL INPUT14 
47 | EQ ATTL INPUT15 
48 | EQ ATTL INPUT16 
49 | EQ ATTL INPUT1Z 
50 | EQ ATTL INPUT18 
51 | EQ ATT L INPUT19 
52 | EQ ATT L INPUT20 
53 | EQ ATT L INPUT21 
54 | EQ ATT L INPUT22 
55 | EQ ATT L INPUT23 
56 | EQ ATT L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


コン トロ ー ル チェ ンジ 初期 パラ メー ター アサ イン 表 
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# High Mid Low 
59 | NO ASSIGN 

60 | NO ASSIGN 

61 | NO ASSIGN 

62 | NO ASSIGN 

63 | NO ASSIGN 

64 | EQ HPF ON INPUT1 
65 | EQ HPF ON INPUT2 
66 | EQ HPF ON INPUT3 
67 | EQ HPF ON INPUT4 
68 | EQ HPF ON INPUTS 
69 | EQ HPF ON INPUT6 
70 | EQ HPF ON INPUT7 
71 | EQ HPF ON INPUT8 
72 | EQ HPF ON INPUT9 
73 | EQ HPF ON INPUT10 
74 | EQ HPF ON INPUT11 
75 | EQ HPF ON INPUT12 
76 | EQ HPF ON INPUT13 
77 | EQ HPF ON INPUT14 
78 | EQ HPF ON INPUT15 
79 | EQ HPF ON INPUT16 
80 | EQ HPF ON INPUT1Z 
81 | EQ HPF ON INPUT18 
82 | EQ HPF ON INPUT19 
83 | EQ HPF ON INPUT20 
84 | EQ HPF ON INPUT21 
85 | EQ HPF ON INPUT22 
86 | EQ HPF ON INPUT23 
87 | EQ HPF ON INPUT24 
88 | NO ASSIGN 

89 | EQ LPF ON INPUT1 
90 | EQ LPF ON INPUT2 
91 | EQ LPF ON INPUT3 
92 | EQ LPF ON INPUT4 
93 | EQ LPF ON INPUTS 
94 | ЕО LPF ON INPUT6 
95 | EQ LPF ON INPUT7 
102 | EQ LPF ON INPUT8 
103 | EQ LPF ON INPUT9 
104 | EQ LPF ON INPUT10 
105 | EQ LPF ON INPUT11 
106 | EQ LPF ON INPUT12 
107 | EQ LPF ON INPUT13 
108 | EQ LPF ON INPUT14 
109 | EQ LPF ON INPUT15 
110 | EQ LPF ON INPUT16 
111 | EQ LPF ON INPUT1Z 
112 | EQ LPF ON INPUT18 
113 | EQ LPF ON INPUT19 
114 | EQ LPF ON INPUT20 
115 | EQ LPF ON INPUT21 
116 | EQ LPF ON INPUT22 
117 | EQ LPF ON INPUT23 
118 | EQ LPF ON INPUT24 
119 | NO ASSIGN 


01V96i— U リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


IAIN: EE 3) 


170 18: мо 

CHANNEL1 ら 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 [ЕО АТТН INPUT25 60 | NO ASSIGN 
2 |EQ АТТН INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 |EQ АТТН INPUT27 62 | NO ASSIGN 
4 EQ ATT H INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 | EQ ATT H INPUT29 64 | EQ HPF ON INPUT25 
6 |EQ ATT H INPUT30 65 | ЕО HPF ON INPUT26 
7 |ЕО ATTH INPUT31 66 | ЕО HPF ON INPUT27 
8 | EQ AIT H INPUT32 67 |EQ HPF ON INPUT28 
9 |EQ AIT H ST-INTL 68 |EQ HPF ON INPUT29 
10 | EQ ATT H ST-IN1R 69 | EQ HPF ON INPUT30 
11 | EQ ATT H ST-IN2L 70 | EQ HPF ON INPUT31 
12 | EQ ATT H ST-IN2R 71 | EQ HPF ON INPUT32 
13 | EQ ATT H ST-IN3L 72 | EQ HPF ON ST-IN1 
14 | EQ AIT H ST-IN3R 73 | EQ HPF ON ST-IN2 
15 | EQ ATT H ST-IN4L 74 | EQ HPF ON ST-IN3 
16 | EQ ATT H ST-IN4R 75 | EQ HPF ON ST-IN4 
17 | NO ASSIGN 76 | NO ASSIGN 
18 | NO ASSIGN 77 | NO ASSIGN 
19 | NO ASSIGN 78 | NO ASSIGN 
20 | NO ASSIGN 79 | NO ASSIGN 
21 | NO ASSIGN 80 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 81 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 82 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 83 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 84 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 85 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 86 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ LPF ON INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 |EQ LPF ON INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 |EQ LPF ON INPUT27 
33 | EQ ATTL INPUT25 92 | EQ LPF ON INPUT28 
34 | EQ ATTL INPUT26 93 | EQ LPF ON INPUT29 
35 | EQ ATTL INPUT2Z 94 | ЕО LPF ON INPUT30 
36 | EQ ATT L INPUT28 95 | EQ LPF ON INPUT31 
37 | EQ ATT L INPUT29 102 | EQ LPF ON INPUT32 
38 | EQ ATT L INPUT30 103 | EQ LPF ON ST-IN1 
39 | EQ ATTL INPUT31 104 | EQ LPF ON ST-IN2 
40 | EQ ATTL INPUT32 105 | EQ LPF ON ST-IN3 
41 | EQ ATTL ST-IN1L 106 | EQ LPF ON ST-IN4 
42 | EQ ATTL ST-IN1R 107 | NO ASSIGN 
43 | EQ ATTL ST-IN2L 108 | NO ASSIGN 
44 | EQ ATTL ST-IN2R 109 | NO ASSIGN 
45 | EQ ATTL ST-IN3L 110 | NO ASSIGN 
46 | EQ ATTL ST-IN3R 111 | NO ASSIGN 
47 | EQ ATTL ST-IN4L 112 | NO ASSIGN 
48 | EQ ATTL ST-IN4R 113 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 114 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 115 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 116 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 117 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 118 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 119 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


コン トロ ー ル チェ ンジ 初期 パラ メー ター アサ イン 表 171 


CHANNEL 13 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 | SURROUND LFE H INPUT1 60 | NO ASSIGN 
2 |SURROUND LFE H INPUT2 61 | NO ASSIGN 
3 | SURROUND LFE H INPUT3 62 | NO ASSIGN 
4 |SURROUND LFE H INPUT4 63 | NO ASSIGN 
5 | SURROUND LFE H INPUT5 64 | SURROUND DIV F INPUT1 
6 | SURROUND LFE H INPUT6 65 | SURROUND DIV F INPUT2 
7 | SURROUND LFE H INPUTZ 66 | SURROUND DIV F INPUT3 
8 |SURROUND LFE H INPUT8 67 | SURROUND DIV F INPUT4 
9 |SURROUND LFE H INPUT9 68 | SURROUND DIV F INPUT5 
10 | SURROUND LFE H INPUT10 69 | SURROUND DIV F INPUT6 
11 | SURROUND LFE H INPUT11 70 | SURROUND DIV F INPUT7 
12 | SURROUND LFE H INPUT12 71 | SURROUND DIV F INPUT8 
13 | SURROUND LFE H INPUT13 72 | SURROUND DIV F INPUT9 
14 | SURROUND LFE H INPUT14 73 | SURROUND DIV F INPUT10 
15 | SURROUND LFE H INPUT15 74 | SURROUND DIV F INPUT11 
16 | SURROUND LFE H INPUT16 75 | SURROUND DIV F INPUT12 
17 | SURROUND LFE H INPUT17 76 | SURROUND DIV F INPUT13 
18 | SURROUND LFE H INPUT18 77 | SURROUND DIV F INPUT14 
19 | SURROUND LFE H INPUT19 78 | SURROUND DIV F INPUT15 
20 | SURROUND LFE H INPUT20 79 | SURROUND DIV F INPUT16 
21 | SURROUND LFE H INPUT21 80 | SURROUND DIV F INPUT17 
22 | SURROUND LFE H INPUT22 81 | SURROUND DIV F INPUT18 
23 | SURROUND LFE H INPUT23 82 | SURROUND DIV F INPUT19 
24 | SURROUND LFE H INPUT24 83 | SURROUND DIV F INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 | SURROUND DIV F INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | SURROUND DIV F INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | SURROUND DIV F INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | SURROUND DIV F INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ ON INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ ON INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ ON INPUT3 
33 | SURROUND LFE L INPUT1 92 | ЕО ON INPUT4 
34 | SURROUND LFE L INPUT2 93 | ЕО ON INPUT5 
35 | SURROUND LFE L INPUT3 94 | ЕО ON INPUT6 
36 | SURROUND LFE L INPUT4 95 | EQ ON INPUT7 
37 | SURROUND LFE L INPUT5 102 | EQ ON INPUT8 
38 | SURROUND LFE L INPUT6 103 | EQ ON INPUT9 
39 | SURROUND LFE L INPUTZ 104 | EQ ON INPUT10 
40 | SURROUND LFE L INPUT8 105 | EQ ON INPUT11 
41 | SURROUND LFE L INPUT9 106 | EQ ON INPUT12 
42 | SURROUND LFE L INPUT10 107 | EQ ON INPUT13 
43 | SURROUND LFE L INPUT11 108 | EQ ON INPUT14 
44 | SURROUND LFE L INPUT12 109 | EQ ON INPUT15 
45 | SURROUND LFE L INPUT13 110 | EQ ON INPUT16 
46 | SURROUND LFE L INPUT14 111 | EQ ON INPUT1Z 
47 | SURROUND LFE L INPUT15 112 | EQ ON INPUT18 
48 | SURROUND LFE L INPUT16 113 | EQ ON INPUT19 
49 | SURROUND LFE L INPUT17 114 | EQ ON INPUT20 
50 | SURROUND LFE L INPUT18 115 | EQ ON INPUT21 
51 | SURROUND LFE L INPUT19 116 | EQ ON INPUT22 
52 | SURROUND LFE L INPUT20 117 | EQ ON INPUT23 
53 | SURROUND LFE L INPUT21 118 | EQ ON INPUT24 
54 | SURROUND LFE L INPUT22 119 | NO ASSIGN 
55 | SURROUND LFE L INPUT23 
56 | SURROUND LFE L INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


01V96i— U リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 


IAIN: EE £3) 


172 付録 : MDI 

CHANNEL14 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 | МО ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 | SURROUND LFE H INPUT25 60 | NO ASSIGN 
2 | SURROUND LFE H INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 | SURROUND LFE H INPUT27 62 | NO ASSIGN 
4 | SURROUND LFE H INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 | SURROUND LFE H INPUT29 64 | SURROUND DIV F INPUT25 
6 | SURROUND LFE H INPUT30 65 | SURROUND DIV F INPUT26 
7 |SURROUND LFE H INPUT31 66 | SURROUND DIV F INPUT27 
8 | SURROUND LFE H INPUT32 67 | SURROUND DIV F INPUT28 
9 | SURROUND LFE H ST-IN1L 68 | SURROUND DIV F INPUT29 
10 | SURROUND LFE H ST-IN1R 69 | SURROUND DIV F INPUT30 
11 | SURROUND LFE H ST-IN2L 70 | SURROUND DIV F INPUT31 
12 | SURROUND LFE H ST-IN2R 71 | SURROUND DIV F INPUT32 
13 | SURROUND LFE H ST-IN3L 72 | SURROUND DIV F ST-IN1L 
14 | SURROUND LFE H ST-IN3R 73 | SURROUND DIV F ST-IN1R 
15 | SURROUND LFE H ST-IN4L 74 | SURROUND DIV F ST-IN2L 
16 | SURROUND LFE H ST-IN4R 75 | SURROUND DIV F ST-IN2R 
17 | NO ASSIGN 76 | SURROUND DIV F ST-IN3L 
18 | NO ASSIGN 77 | SURROUND DIV F ST-IN3R 
19 | NO ASSIGN 78 | SURROUND DIV F ST-IN4L 
20 | NO ASSIGN 79 | SURROUND DIV F ST-IN4R 
21 | NO ASSIGN 80 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 81 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 82 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 83 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 84 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 85 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 86 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | EQ ON INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 | EQ ON INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 | EQ ON INPUT27 
33 | SURROUND LFE L INPUT25 92 | EQ ON INPUT28 
34 | SURROUND LFE L INPUT26 93 | EQ ON INPUT29 
35 | SURROUND LFE L INPUT27 94 | EQ ON INPUT30 
36 | SURROUND LFE L INPUT28 95 | EQ ON INPUT31 
37 | SURROUND LFE L INPUT29 102 | EQ ON INPUT32 
38 | SURROUND LFE L INPUT30 103 | EQ ON ST-IN1 
39 | SURROUND LFE L INPUT31 104 | EQ ON ST-IN2 
40 | SURROUND LFE L INPUT32 105 | EQ ON ST-IN3 
41 | SURROUND LFE L ST-IN1L 106 | EQ ON ST-IN4 
42 | SURROUND LFE L ST-IN1R 107 | NO ASSIGN 
43 | SURROUND LFE L ST-IN2L 108 | NO ASSIGN 
44 | SURROUND LFE L ST-IN2R 109 | NO ASSIGN 
45 | SURROUND LFE L ST-IN3L 110 | NO ASSIGN 
46 | SURROUND LFE L ST-IN3R 111 | NO ASSIGN 
47 | SURROUND LFE L ST-IN4L 112 | NO ASSIGN 
48 | SURROUND LFE L ST-IN4R 113 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 114 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 115 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 116 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 117 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 118 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 119 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 
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CHANNEL 15 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 |SURROUND LR INPUT1 60 | NO ASSIGN 
2 |SURROUND LR INPUT2 61 | NO ASSIGN 
3 | SURROUND LR INPUT3 62 | NO ASSIGN 
4 | SURROUND LR INPUT4 63 | NO ASSIGN 
5 | SURROUND LR INPUTS 64 | SURROUND WIDTH INPUT1 
6 | SURROUND LR INPUT6 65 | SURROUND WIDTH INPUT2 
7 | SURROUND LR INPUTZ 66 | SURROUND WIDTH INPUT3 
8 | SURROUND LR INPUT8 67 | SURROUND WIDTH INPUT4 
9 | SURROUND LR INPUT9 68 | SURROUND WIDTH INPUTS 
10 | SURROUND LR INPUT10 69 | SURROUND WIDTH INPUT6 
11 | SURROUND LR INPUT11 70 | SURROUND WIDTH INPUTZ 
12 | SURROUND LR INPUT12 71 | SURROUND WIDTH INPUT8 
13 | SURROUND LR INPUT13 72 | SURROUND WIDTH INPUT9 
14 | SURROUND LR INPUT14 73 | SURROUND WIDTH INPUT10 
15 | SURROUND LR INPUT15 74 | SURROUND WIDTH INPUT11 
16 | SURROUND LR INPUT16 75 | SURROUND WIDTH INPUT12 
17 | SURROUND LR INPUT1Z 76 | SURROUND WIDTH INPUT13 
18 | SURROUND LR INPUT18 77 | SURROUND WIDTH INPUT14 
19 | SURROUND LR INPUT19 78 | SURROUND WIDTH INPUT15 
20 | SURROUND LR INPUT20 79 | SURROUND WIDTH INPUT16 
21 | SURROUND LR INPUT21 80 | SURROUND WIDTH INPUT1Z 
22 | SURROUND LR INPUT22 81 | SURROUND WIDTH INPUT18 
23 | SURROUND LR INPUT23 82 | SURROUND WIDTH INPUT19 
24 | SURROUND LR INPUT24 83 | SURROUND WIDTH INPUT20 
25 | NO ASSIGN 84 | SURROUND WIDTH INPUT21 
26 | NO ASSIGN 85 | SURROUND WIDTH INPUT22 
27 | NO ASSIGN 86 | SURROUND WIDTH INPUT23 
28 | NO ASSIGN 87 | SURROUND WIDTH INPUT24 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | SURROUND DEPTH INPUT1 
31 | NO ASSIGN 90 | SURROUND DEPTH INPUT2 
32 | NO ASSIGN 91 | SURROUND DEPTH INPUT3 
33 | SURROUND FR INPUT1 92 | SURROUND DEPTH INPUT4 
34 | SURROUND FR INPUT2 93 | SURROUND DEPTH INPUTS 
35 | SURROUND FR INPUT3 94 | SURROUND DEPTH INPUT6 
36 | SURROUND FR INPUT4 95 | SURROUND DEPTH INPUTZ 
37 | SURROUND FR INPUTS 102 | SURROUND DEPTH INPUT8 
38 | SURROUND FR INPUT6 103 | SURROUND DEPTH INPUT9 
39 | SURROUND FR INPUTZ 104 | SURROUND DEPTH INPUT10 
40 | SURROUND FR INPUT8 105 | SURROUND DEPTH INPUT11 
41 | SURROUND FR INPUT9 106 | SURROUND DEPTH INPUT12 
42 | SURROUND FR INPUT10 107 | SURROUND DEPTH INPUT13 
43 | SURROUND FR INPUT11 108 | SURROUND DEPTH INPUT14 
44 | SURROUND FR INPUT12 109 | SURROUND DEPTH INPUT15 
45 | SURROUND FR INPUT13 110 | SURROUND DEPTH INPUT16 
46 | SURROUND FR INPUT14 111 | SURROUND DEPTH INPUT1Z 
47 | SURROUND FR INPUT15 112 | SURROUND DEPTH INPUT18 
48 | SURROUND FR INPUT16 113 | SURROUND DEPTH INPUT19 
49 | SURROUND FR INPUT1Z 114 | SURROUND DEPTH INPUT20 
50 | SURROUND FR INPUT18 115 | SURROUND DEPTH INPUT21 
51 | SURROUND FR INPUT19 116 | SURROUND DEPTH INPUT22 
52 | SURROUND FR INPUT20 117 | SURROUND DEPTH INPUT23 
53 | SURROUND FR INPUT21 118 | SURROUND DEPTH INPUT24 
54 | SURROUND FR INPUT22 119 | NO ASSIGN 
55 | SURROUND FR INPUT23 
56 | SURROUND FR INPUT24 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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CHANNEL16 
# High Mid Low # High Mid Low 
0 |NO ASSIGN 59 | NO ASSIGN 
1 | SURROUND LR INPUT25 60 | NO ASSIGN 
2 |SURROUND LR INPUT26 61 | NO ASSIGN 
3 | SURROUND LR INPUT2Z 62 | NO ASSIGN 
4 | SURROUND LR INPUT28 63 | NO ASSIGN 
5 | SURROUND LR INPUT29 64 | SURROUND WIDTH INPUT25 
6 |SURROUND LR INPUT30 65 | SURROUND WIDTH INPUT26 
7 |SURROUND LR INPUT31 66 | SURROUND WIDTH INPUT27 
8 |SURROUND LR INPUT32 67 | SURROUND WIDTH INPUT28 
9 |SURROUND LR ST-INTL 68 | SURROUND WIDTH INPUT29 
10 | SURROUND LR ST-IN1R 69 | SURROUND WIDTH INPUT30 
11 | SURROUND LR ST-IN2L 70 | SURROUND WIDTH INPUT31 
12 | SURROUND LR ST-IN2R 71 | SURROUND WIDTH INPUT32 
13 | SURROUND LR ST-IN3L 72 | SURROUND WIDTH ST-IN1L 
14 | SURROUND LR ST-IN3R 73 | SURROUND WIDTH ST-IN1R 
15 | SURROUND LR ST-IN4L 74 | SURROUND WIDTH ST-IN2L 
16 | SURROUND LR ST-IN4R 75 | SURROUND WIDTH ST-IN2R 
17 | NO ASSIGN 76 | SURROUND WIDTH ST-IN3L 
18 | NO ASSIGN 77 | SURROUND WIDTH ST-IN3R 
19 | NO ASSIGN 78 | SURROUND WIDTH ST-IN4L 
20 | NO ASSIGN 79 | SURROUND WIDTH ST-IN4R 
21 | NO ASSIGN 80 | NO ASSIGN 
22 | NO ASSIGN 81 | NO ASSIGN 
23 | NO ASSIGN 82 | NO ASSIGN 
24 | NO ASSIGN 83 | NO ASSIGN 
25 | NO ASSIGN 84 | NO ASSIGN 
26 | NO ASSIGN 85 | NO ASSIGN 
27 | NO ASSIGN 86 | NO ASSIGN 
28 | NO ASSIGN 87 | NO ASSIGN 
29 | NO ASSIGN 88 | NO ASSIGN 
30 | NO ASSIGN 89 | SURROUND DEPTH INPUT25 
31 | NO ASSIGN 90 | SURROUND DEPTH INPUT26 
32 | NO ASSIGN 91 | SURROUND DEPTH INPUT27 
33 | SURROUND FR INPUT25 92 | SURROUND DEPTH INPUT28 
34 | SURROUND FR INPUT26 93 | SURROUND DEPTH INPUT29 
35 | SURROUND FR INPUT27 94 | SURROUND DEPTH INPUT30 
36 | SURROUND FR INPUT28 95 | SURROUND DEPTH INPUT31 
37 | SURROUND FR INPUT29 102 | SURROUND DEPTH INPUT32 
38 | SURROUND FR INPUT30 103 | SURROUND DEPTH ST-INTL 
39 | SURROUND FR INPUT31 104 | SURROUND DEPTH ST-INTR 
40 | SURROUND FR INPUT32 105 | SURROUND DEPTH ST-IN2L 
41 | SURROUND FR ST-INTL 106 | SURROUND DEPTH ST-IN2R 
42 | SURROUND FR ST-INTR 107 | SURROUND DEPTH ST-IN3L 
43 | SURROUND FR ST-IN2L 108 | SURROUND DEPTH ST-IN3R 
44 | SURROUND FR ST-IN2R 109 | SURROUND DEPTH ST-INAL 
45 | SURROUND FR ST-IN3L 110 | SURROUND DEPTH ST-INAR 
46 | SURROUND FR ST-IN3R 111 | NO ASSIGN 
47 | SURROUND FR ST-INAL 112 | NO ASSIGN 
48 | SURROUND FR ST-INAR 113 | NO ASSIGN 
49 | NO ASSIGN 114 | NO ASSIGN 
50 | NO ASSIGN 115 | NO ASSIGN 
51 | NO ASSIGN 116 | NO ASSIGN 
52 | NO ASSIGN 117 | NO ASSIGN 
53 | NO ASSIGN 118 | NO ASSIGN 
54 | NO ASSIGN 119 | NO ASSIGN 
55 | NO ASSIGN 
56 | NO ASSIGN 
57 | NO ASSIGN 
58 | NO ASSIGN 
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MIDI デ ー タ フォ ー マ ッ ト 
1. DATA FORMAT 


1.1 CHANNEL MESSAGE 


Command rx/tx function 
8n NOTE OFF rx 蔵 エ フェ クト の コン トロ ー ル 
9n NOTE ON rx 蔵 エ フェ クト の コン トロ ー ル 
Bn CONTROL CHANGE rx/tx | パラ メー ター の コン トロ ー ル 
Cn PROGRAM CHANGE rx/tx | シー ン メ モリ ー の 切り 替え 


1.2 SYSTEM COMMON MESSAGE 


Command rx/tx function 


F1 MIDI TIME CODE QUARTER rx MTC 
FRAME 


1.3 SYSTEM REALTIME MESSAGE 


Command rx/tx function 
F8 TIMING CLOCK rx MIDI ク ロッ ク 
FE ACTIVE SENSING rx MIDI ケ ー ブ ル の 接続 チェ ッ ク 


FF RESET rx 


ラン ニン グ ス テ ー タ ス の クリ ア 
1.4 EXCLUSIVE MESSAGE 


1.4.1 Real Time System Exclusive 


Command | rx/tx | function 
РО 7F dd 06 ... F7 MMC tx MMC コ マン ド 
COMMAND 
F0 7F dd 07 ... Е7 MMC RESPONSE | rx MMC レ スポ ンス 


FO 7F dd 01 ... F7 MIDI TIME CODE | rx MTC フ ル メ ッ セ ー ジ 
1.4.2 System Exclusive Message 


1.4.2.1 Bulk Dump 


01V986i が Parameter Change で 扱う DATA TYPE は 以下 の と お り 
で す 。 


Type (HEX) tx/rx function 
1 (01) tx/rx Edit buffer 
2 (02) tx/rx Patch data 
3 (03) tx/rx Setup data 
4 (04) tx/rx Backup data 
16 (10) tx/rx Function (recall, store, title, clear) 
17 (11) TX Function (pair, copy) 
18 (12) TX Function (effect) 
19 (13) tx/rx Sort table 
20 (14) tx/rx Function (attribute, link) 
32 (20) TX Key remote 
33 (21) tx/rx Remote meter 
34 (22) tx/rx Remote time counter 


* tx は 01V96i 本 体 か ら 送 信 可 能 、rx は 01V96i 本 体 で 受信 可能 の 意味 で 
す 。 


2. Format 詳 細 


2.1 NOTE OFF (8n) 
(ZE) 

[OTHER ECHO] が ON の 場合 は MIDI OUT に ECHO し ます 。 
(Rx CH] が 一 致し た 場合 に 受信 し Effe ct の 制御 に 使用 べ され ます 。 
STATUS 1000nnnn 8n Note off message 


DATA Onnnnnnn nn Note number 


Ovvvvvvv vv Velocity(ignored) 


2.2 NOTE ON (9n) 
( 受信 ) 
[OTHER ECHO] が ON の 場合 は MIDI OUT に ECHO し ます 。 


Command rx/tx function [Rx CH] が 一 致し た 場合 に 受信 し Effe ct の 制御 に 使用 され ます 。 
De On 7E ... F7 BULK DUMP rx/tx | BULK DUMP DATA STATUE derunt Boc Rape Ө AR ESDE 
FO 43 2n 7E ... F7 BULK DUMP rx/tx | BULK DUMP REQUEST DATA Onnnnnnn nn Note number 
REQUEST 0vvvvvvv vv Velocity(1-127:on, 0:off) 
01V96i が Bulk Dump で 扱う DATA TYPE は 以下 の と お り で す 。 
Data name tx/rx function 2.3 CONTROL CHANGE (Bn) 
“тп” tx/rx | Scene Memory & Request 《 受信 》 
" (圧縮 デー タ ) [Control Change ECHO] が ON の 場合 は MIDI OUT に ECHO し ます 。 
" tx/rx Pa a sa ` [TABLE] が 選択 され て いる 場合 、[Control Change Rx] が ON で 受信 
trx Paya) remos L, [Control assign table] の 設定 に し た が っ て 、 パ ラメ ー タ ー を 制御 
y tx/rx | User defined keys & Request し ます 。 設 定 で きる パラ メー ター は 、CONTROL CHANGE ASSIGN 
'U’ tx/rx User assignable layer & Request PARAMETER LIST に 規定 し ます 。 
[е tx/rx | Control change table & Request また [NRPN] が 選択 され て いる 場合 は 、[Control Change Rx] が ON 
"p. tx/rx | Program change table & Request で [Rx CH] が 一 致し た 場合 に 受信 し 、NRPN の コン トロ ー ル 番号 
'Q tx/rx | Equalizer library & Request (62h. 68h) と DATA ENTRY の コン トロ ー ル 番号 (06h、26h) の 4 つ 
Y tx/rx | Compressor library & Request の メッ セー ジ を 使い 、 決 め ら れ た パラ メー ター を コン トロ ー ル し ます 。 
で tx/rx | Gate library & Request パラ メー ター の 設定 は CONTROL CHANGE ASSIG 
"E. tx/rx Effect library & Request PARAMETER LIST に 規定 し ます 。 
Н’ tx/rx Channel library & Request au ex 
R tx/rx Input patch library & Request ‹ 送信 ) een k Sir 
ʻO’ tx/rx Output patch library & Request [TABLE] が 選択 され て いる 場合 、 [Control assign table] で 設定 され 
№ tx/rx | Plug-in Effect Card Data & て いる パラ メー ター を 操作 し た と き に [Control Change Tx] が ON で 
Request あれ ば 送信 し ます 。 設 定 で きる パラ メー ター は 、CONTRHOL CHANGE 
ASSIGN PARAMETER LIST に 規定 し ます 。 
1.4.2.2 PARAMTER CHANGE また [NRPN] が 選択 され て いる 場合 は 、 決 め ら れ た パラ メー ター を 操 
Command rX/tx function 作 し た と き に [Control Change Tx] が ON で あれ ば [Tx CH] の チャ ン 
FO 43 1n 3E OD ... F7 RARAMETER | rx/tx |01V96I 専 用 パラ メー ター チェ ン ネル で NRPN の コン トロ ー ル 番号 (6G5h、63h) と DATA ENTRY の コ 
CHANGE ジ ント ロー ル 番 号 (06h、26h) の 4 つの メッ セー ジ を 使い 送信 し ます 。 パ 
РО 43 Зп ЗЕ OD ... F7 PARAMETER. | rx/tx | 01V96( 専 用 パラ メー ター リク エ ラメ ー タ ー の 設定 は CONTROL CHANGE ASSIGN PARAMETER 
REQUEST スト LIST に 規定 し ます 。 
РО 43 1n ЗЕ 7F ... F7 PARAMETER rx/tx デジ タル ミキ サー 汎用 パラ メ 
CHANGE ター チェ ンジ な お 、Studio Manager へ は TABLE 等 の 内 容 が 一 致し て いる 保証 が な 
F0 43 Зп 3E 7F ... F7 PARAMETER. | rx/tx | デジ タル ミキ サー 汎用 パラ メ いた め Control Change を 使っ た 送信 は 行ない ませ ん (常に 
REQUEST ター リク エス ト Parameter Change が 用 いら れ ま す )。 
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[TABLE] を 選択 し た 場合 2.8 SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE (FO) 
STATUS 1011nnnn Bn Control change 
UE СИГОР 2.8.1 MIDI MACHINE CONTROL (ММС) 
Ovvvvvvv vv Control Value (0-127) 本 体 の MACHINE CONTROL SECTION を 操作 し た と き に 送信 され 
[NRPN] を 選択 し た 場合 3 
STATUS 1011nnnn Bn Control change 2.8.2 BULK DUMP 
DATA 01100010 62 NRPNLSB 本 体内 に 記憶 され た 各種 メモ リー の 内 容 を 入出 力 し ます 。 
Ovvvvvvv vv パラ メー ター 番号 の LSB 基本 フォ ー マ ッ ト は 以下 の よう に な り ま す 。 
STATUS 1011nnnn Bn Control change *1 DUMP DATA の 場合 
DATA 01100011 63 NRPN MSB FO 43 On 7E cc cc «Model ID» tt mm mm [Data ..] cs F7 
Ovvvvvvv vv パラ メー ター 番号 の MSB DUMP REQUEST の 場合 
STATUS 011nnnn Bn Control change *1 FO 43 2n 7E <Model ID> tt mm mm F7 
DATA 00000110 06 デー タ エ ン トリ の MSB Device Number 
Ovvvvvvv vv パラ メー ター デー タ の MSB ee сё DATA COUNT 
STATUS 011nnnn Bn Control change *1 (これ 以降 CHECK SUM の 前 まで の Byte 
DATA 00100110 26 デー タ エ ン トリ の LSB 数 ) 


Ovvvvvvv уу パラ メー ター デー タ の LSB 


*1) 2 番目 以降 の STATUS は 送信 時 に は 特に つけ る 必要 は あり ませ ん 。 
また 、 受 信 時 は あっ て も な く て も 受信 する よう に し て くだ さい 。 


2.4 PROGRAM CHANGE 
《 受信 》 

[Program Change ECHO] が ON の 場合 に は MIDI OUT に ECHO し 
Kd. 

[Program Change RX] が ON で 、 [Rx CH] が 一 致し た 場合 に 受信 し 
ます 。 た だ し [OMNI] が ON の 場合 に は チャ ン ネ ル に 関わ ら ず 受信 し ま 
す 。 受 信 し た ら [Program Change Table] の 設定 に 従っ て 、Scene 
emory を リコ ー ル し ます 。 

《 送信 ) 

[Program Change TX] が ON で あれ ば 、Scene Memory が リコ ー ル 
され た と き に [Program Change Table] の 設定 に 従っ て 、[Tx CH] の 
チャ ン ネ ル で 送信 し ます 。 
リコ ー ル し た Scene が 複数 の Program number に 割り 当て られ て い 
る 場合 は 、 一 番 小 さい Program number で 送信 し ます 。 

な お 、Studio Manager へ は TABLE 等 の 内 容 が 一 致し て いる 保証 が な 
いた め Program Change を 使っ た 送信 は 行ない ませ ん (常に 
Parameter Change が 用 いら れ ま す )。 


(Cn) 


Oll 


STATUS 1100nnnn Cn Program change 

DATA Onnnnnnn nn Program number (0-127) 

2.5 TIMING CLOCK (F8) 
(ZE) 

EFFECT の 制御 に 使わ れ ま す 。4 分 音符 あたり 4 回 送信 され ます 。 
STATUS 11111000 F8 Timing clock 


2.6 ACTIVE SENSING 
《 受信 》 

受信 後 400ms 以 内 に 何 も 受 信 し な か っ た 場合 は 、Running Status の 
クリ ア な ど MIDI の 通信 を 初期 化し ます 。 

STATUS 


(FE) 


11111110 FE Active sensing 


2.7 SYSTEM RESET (FF) 


受信 し た 場合 、Running Status の クリ ア な ど MIDI の 通信 を 初期 化し 
ます 。 


11111111 FF System reset 


4C 4D 20 20 38 43 39 33 Model ID 

tt DATA TYPE 
mm mm DATA NUMBER 
cs CHECK SUM 


01V96i か どう が は 固有 の ヘッ ダー(Model ID) で 認識 し ます 。 
CHECK SUM は 、BYTE COUNT(LOW) の 後 か ら CHECK SUM の 前 
まで を 足し て ら の 補 数 を と り 、bit7 を 0 と し て 計算 し ます 。 

CHECK SUM = (-sum)&0x7F 

《 受信 》 

[Bulk RX] が ON で 、[Rx CH] と SUB STATUS に 含ま れる Device 
number が 一 致し た 場合 に 受信 し ます 。 


BULK DUMP を 受信 する と 、 直 ち に 指定 され た メモ リー に 書き 込ま れ 
ます 。 

BULK DUMP REQUEST を 受信 する と 、 直 ち に BULK DUMP を 送信 
し ます 。 

GER) 


[MIDI]-[BULK DUMP] 画面 に て キー 操作 に よっ て 、[Tx CH] の チャ 
ン ネ ル で 送信 し ます 。 
BULK DUMP REQUEST に 対し て は 、[Rx CH]J の チャ ン ネ ル で 、 
BULK DUMP を 送信 し ます 。 
デー タ 部 分 は 、8bits dataX7words を 7bits dataX8words に 変換 
し た 形 で 取り 扱い ます 。 
[ 実 デ ー タ か ら BULK デ ー タ へ の 変換 ] 
d[O' 6]: 実 デ ー タ 
b[O 7]: BULK デ ー タ 
b[O] = O; 
for( 0: I< 7; I++) 

if( a[[]J&Ox80)| 

b[O] i» 1 くく (6-D: 


} 
b[I+ 1] = d[I]J&Ox7F; 
| 
[BULK デ ー タ か ら 実 デー タ へ の 還元 ] 
d[O 6]: 実 デ ー タ 
b[O 7]: BULK デ ー タ 
for( 0: 1<7; ++) 
ЫО] <<= 1; 
аш = Ы!+1]+(0х8080([0)); 
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2.8.2.1 Scene memory bulk dump format 00110011 33 3 
(compress) DATA NAME 01010011 53 5 
01V86i で は SCENE MEMORY を 圧縮 し た 形 で 送受 信 し ます 。 00000010 02 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 00000000 00 No.256=Current 
TD No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump DATA Oddddddd ds Setup data of block[bb] 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl оааааааа de 
01001100 4C 'l' CHECK SUM Oeeeeeee ee ee=(Invert(U'+...+de)+1)&0x7F 
01001101 4D 'M' EOX 11110111 F7 End of exclusive 
BE 2 の 2.8.2.4 Setup memory bulk dump request format 
00111000 38 '8 STATUS 11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 で ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
00111001 39 '9' SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
00110011 33 '3 FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
DATA NAME 01101101 6D 'm' 01001100 4C Ï 
0mmmmmmm mh m=0-99, 256, 8192(Scene0-99, EDIT 01001101 4D 'M' 
BUFFER, UNDO) 00100000 20 '' 
Ommmmmmm ml Receive is effective 1-99, 256, 8192 00100000 20 '' 
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 00111000 38 '8 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 01000011 43 'C 
DATA Oddddddd ds Scene data of block[bb] 00111001 39 “9 
00110011 33 '3 
0ddddddd de DATA NAME 01010011 53 'S' 
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee-(Invert(/L'4...-de)-1) &Ox7F 00000010 02 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 00000000 00 No.256 = Current 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.9.2 Scene memory bulk dump request format 
(compress) 2.8.2.5 User Defined MIDI Remote bulk dump format 
DATA NAME の 2、3 バ イト 目 は 要求 する シー ン の 番号 を 示し ます 。 こ DATA NAME の 2、3 バ イ は BANK の 番号 を 示し ます 。 

こ が ら 56 の 場合 は EDIT BUFFER の デー タ を 、8192 の 場合 は UNDO 送信 先 で 同じ BANK が 使用 され て いる 場合 は 状態 が 変わ る こと が あり 


BUFFER の デー タ を バル クダ ンプ し ます 。 ます の で ご 注意 くだ さい 。 


STATUS 11110000 FO System exclusive message STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C ʻU COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

01001101 4D 'M' COUNT LOW Оссссссс cl 

00100000 20 '' 01001100 4C 'L 

00100000 20 '' 01001101 4D 'M' 

00111000 38 '8' 00100000 20 '' 

01000011 43 で 00100000 20 '' 

00111001 39 '9' 00111000 38 '8' 

00110011 33 '3 01000011 43 “C 
DATA NAME 01101101 6D 'm' 00111001 39 “° 

Ommmmmmm mh n 256 SURE EDIT 00110011 33 “3 

DATA NAME 01001100 4C “ 


Ommmmmmm ml 
00000000 00 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 
Obbbbbbb bb bz-0-3(bank no.1-4) 
2.8.2.3 Setup memory bulk dump format BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
01V96i の Setup memory の うち User Defined MIDI Remote Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
User Defined Keys、User Assignable Layer、Control Change DATA Oddddddd ds User define layer data of block[bb] 
Table, Program Change Table 以 外 の デー タ を バル クダ ンプ し ま ; 
す 。 оааааааа de 
s CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert(U+...+de)+1)&0x7F 
STATUS 11110000 FO System exclusive message ЕЕЕ 
Ір Мо. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) КОХ 11110111 F7 End of exclusive 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) , 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 2.8.2.6 User Defined MIDI Remote bulk dump 
А request format 
о un perse DATA NAME の 2、3 バ イト 目 は BANK の 番号 を 示し ます 
COUNT LOW Оссссссс cl ` $ = ы I o 
01001100 4C 'l' STATUS 11110000 FO System exclusive message 
01001101 4D 'M' ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
00100000 20 '' SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
00100000 20 '' FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
00111000 38 8 01001100 4C Ï 
01000011 43 で 01001101 4D 'M' 
00111001 39 '9' 00100000 20 '' 
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00100000 20 '' 01001101 4D 'M' 
00111000 38 '8 00100000 20 '' 
01000011 43 で 00100000 20 '' 
00111001 39 '9' 00111000 38 8 
00110011 33 '3 01000011 43 で 
DATA NAME 01001100 4C t 00111001 39 の 
00000000 00 00110011 33 3 
Obbbbbbb bb bz-0-3(bank no.1-4) DATA NAME 01010101 55 'U' 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 00000000 00 
Obbbbbbb bb b-0-3(bank no.1-4) 
2.8.2.7 User Defined Keys bulk dump format BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 
DATA NAME の 2、3 バ イ は BANK の 番号 を 示し ます 。 Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
され て いる 場合 は 状態 が 変わ る こと が あり DATA Oddddddd ds Userassignable layer data of block[bb] 
FO System exclusive message Oddddddd ае 
43 Manufacture's ID number (YAMAHA) CHECK SUM 0eeeeeee ee ee=(Invert('LU'+...+de)+1)&0x7F 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) EOX 11110111 F7 Endof exclusive 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Occccecc ch datacount-ch* 128 4d 2.8.2.10 User Assignable Layer bulk dump request 
COUNT LOW Оссссссс cl format 
Отсо ДС dp DATA NAME の 2、3 バ イト 目 は BANK の 番号 を 示し ます 。 
01001101 4D “M STATUS 11110000 FO System exclusive message 
00100000 20 '' ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
00100000 20 '' SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
00111000 38 '8 FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01000011 43 で 01001100 4C U 
00111001 39 〆 01001101 4D 'M' 
00110011 33 '3 00100000 20 '' 
DATA NAME 01010110 56 “ 00100000 20 '' 
00000000 00 00111000 38 8 
Obbbbbbb bb b=0-7(bank no.A-H) 01000011 43 で 
BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 00111001 39 '9' 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 00110011 33 F 
DATA Oddddddd ds User define key data of block[bb] DATA NAME 01010101 55 'U' 
00000000 00 
оааааааа de Obbbbbbb bb b-0-3(bank no.1-4) 
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee=(Invert(' じ +.…+de)+1)&0x7F EOX 11110111 F7 End ofexclusive 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.8 User Defined Keys bulk dump request format 
DATA NAME の 2、G3 バ イト 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


DATA NAME 


EOX 


11110000 
01000011 
001 
0111 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00 000 
01000011 
001 001 
00110011 
01010110 
00000000 
0bbbbbbb 
11110111 


0nnnn 
110 


FO 
43 
2n 
7E 
4C 
4D 
20 
20 
38 
43 
3:9 
33 
56 
00 
bb 
F7 


は BANK の 番号 を 示し ま 
System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


Universal bulk dump 


す 。 


b=0-7(bank no.A-H) 
End of exclusive 


2.8.2.9 User Assignable Layer bulk dump format 
DATA NAME の 2、3 バ イ 


送信 先 で 同じ BANK が 使 
ます の で ご 注意 くだ さい 。 
STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0000nnnn 
FORMAT No. 01111110 
COUNT HIGH Оссссссс 
COUNT LOW Оссссссс 

01001100 


は BANK の 番号 を 示し ま 


す 。 


され て いる 場合 は 状態 が 変わ る こと が あり 


FO 
43 
on 
7E 
ch 
cl 
AC 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

data count = ch * 128 + cl 


“U 


2.8.2.11 Control change table bulk dump format 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 
COUNT HIGH 
COUNT LOW 


DATA NAME 


BLOCK INFO. 


DATA 


CHECK SUM 
EOX 


11110000 
01000011 
0000nnnn 
01111110 
Оссссссс 


Оссссссс 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
01000011 
00000010 
00000000 
Ottttttt 
0bbbbbbb 
оааааааа 


оааааааа 
Оеееееее 
11110111 


FO 
43 
on 
7E 
ch 
cl 
4С 
4D 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
43 
02 
00 
も も 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

data count = ch * 128 + cl 


No.256 = Current 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Control change table data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 
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2.8.2.102 Control change table bulk dump request 
format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01001100 4C 1 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 で 
00111001 39 '9' 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01000011 43 'C 
00000010 02 
00000000 00 No.256 - Current 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.13 Program change table bulk dump format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 

SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 

FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 

COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C 1 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 で 

00111001 39 '9' 

00110011 33 '3 

01010000 50 'P' 

00000010 02 

00000000 00 No.256 - Current 

BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 


DATA Oddddddd ds Program change table data of block[bb] 


DATA NAME 


оааааааа de 
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee-(Invert(L'4...--de)41)&0x7F 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.14 Program change table bulk dump request 
format 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 

01001100 4C 1 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 で 

00111001 39 '9' 

00110011 33 3 
DATA NAME 01010000 50 'P' 

00000010 02 

00000000 00 No.256 - Current 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.15 Equalizer library bulk dump format 


DATA NAME の 2、3 バ イト 目 で ライ ブラ リー の 番号 を 示し ます 。 


O:Library no.1 - 199:Library no.200, 
256:CH1 - 287:CH32, 288:STEREO 1L - 295:STEREO 4R, 384:BUS1 - 391:BUS8, 
512:AUX1 - 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO 


ら 56 以 降 は EDIT BUFFER の 該当 チャ ン ネ ル の デー タ で す 。 
また 、 本 体 で の 受信 は ユー ザー エリ ア の み 有 効 と な か り ま す 。(40-1989、 


QL 
c 


ら 56-) 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 


SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 

01001100 4C U 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 で 

00111001 39 〆 

00110011 33 '3 
DATA NAME 01010001 51 “Q 

Ommmmmmm mh 0-199(EQ Library no.1-200), 

Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 


BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds EQ Library data of block[bb] 


0ddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert(U'+...+de)+1)&0x7F 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.16 Equalizer library bulk dump request format 
DATA NAME の 2、3 バ イト 目 で ライ ブラ リー の 番号 (前 項 参照 を 示 
し ます 。 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universalbulk dump 

01001100 4C 'l' 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 “C 

00111001 39 '9' 

00110011 33 '3 
DATA NAME 01010001 51 'Q' 

0mmmmmmm mh 0-199(EQ Library no.1-200), 

Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.17 Compressor library bulk dump format 
DATA NAME の 2、G バ イト 目 で ライ ブラ リー の 番号 を 示し ます 。 


O:Library no.1 — 127:Library no.128, 
256:CH1 - 287:CH32, 384:BUS1 - 391:BUS8, 512:AUX1 - 519:AUX8, 768:STEREO, 
8192:UNDO 


56 以降 は EDIT BUFFER の 該当 チャ ン ネ ル の デー タ で す 。 
また 、 本 体 で の 受信 は ユー ザー エリ ア の み 有 効 と な り ま す 。(36-127、 


ら 56-) 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 


SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C U 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
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00111000 38 '8 2.8.2.20 Gate library bulk dump request format 
01000011 43 'C DATA NAME の 2、3 バ イト 目 で ライ ブラ リー の 番号 (前 項 参照 を 示 
00111001 39 ツ し ます 。 
00110011 33 '3 STATUS 11110000 FO System exclusive message 
DATA NAME 01011001 59 'Y ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
0mmmmmmm mh 0-127(СОМР Library no.1-128), SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Ommmmmmm ml 256-(Channel current data) FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 01001100 4C 1 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 01001101 4D 'M' 
DATA Oddddddd ds COMP Library data of block[bb] 00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
oddddddd de 00111000 38 '8 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert('U+...+de)+1)&0x7F 01000011 43 'C 
EOX 11110111 F7 End ofexclusive 00111001 39 '9' 
00110011 33 '3 
2.8.2.18 Compressor library bulk dump request DATA NAME 01000111 47 で 
format Ommmmmmm mh 0-127(САТЕ Library no.1-128), 
DATA NAME の ら 2、3 バ イト 目 で ライ ブラ リー の 番号 (前 項 参照 を 示 0mmmmmmm m1 256-351(Channel current data) 
し ます 。 EOX 11110111 F7 End of exclusive 


STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


11110000 
01000011 
001 
0111 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
001 000 
01000011 
001 001 
00110011 
01011001 
0mmmmmmm 


FO 
43 
2n 
7E 
AC 
AD 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
59 
mh 
ml 
F7 


Onnnn 
110 


DATA NAME 


0mmmmmmm 
11110111 


EOX 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


Universal bulk dump 


0-127(COMP Library no.1-128), 
256-(Channel current data) 
End of exclusive 


2.8.2.19 Gate library bulk dump format 


DATA NAME の 2、3 バ イト 


で ライ ブラ リー の 番号 を 示し ます 。 


0:Library no.1 - 127:Library no.128, 256:CH1 - 287:CH32, 8192:UNDO 
ら 656 以降 は EDIT BUFFER の 該当 チャ ン ネ ル の デー タ で す 。 


また 、 本 体 で の 受信 は ユー ザー エリ ア の み 有 効 と な り ま す 。(4-127、 
256-) 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH 0ссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C “ 
01001101 4D “M 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 で 
00111001 39 '9' 
00110011 33 '3 
DATA NAME 01000111 47 で 
Ommmmmmm mh 0-127(САТЕ Library по.1-128), 
Ommmmmmm ml 256-351(Channel current data) 
BLOCK INFO. Ottttttt tt total block number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds САТЕ Library data of block[bb] 
оааааааа de 
CHECK SUM 0eeeeeee ee ee=(Invert('U'+...+de)+1)&0x7F 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.2 1 Effect library bulk dump format 


DATA NAME の 2、3 バ イト 


で ライ ブラ リー の 番号 を 示し ます 。 


0:Library no.1 - 127:Library no.128, 256:EFFECT1 - 259:EFFECT4, 8192:UNDO 
ら 56-259 は EDIT BUFFER の 該当 エリ ア の デー タ で す 。 


(onii 


た た 、 本 体 で の 受信 は ユー ザー エリ ア の み 1 


効 と な り ま す 。(xx-127、 


256-259,8192) Cx は ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン に よっ て 異な 


り ま す ) 
STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0000nnnn 
FORMAT No. 01111110 
COUNT HIGH 0CCCCCCC 
COUNT LOW Оссссссс 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
DATA МАМЕ 01000101 
0mmmmmmm 
0mmmmmmm 
BLOCK INFO. Ottttttt 
0bbbbbbb 
DATA 0ddddddd 
оааааааа 
CHECK SUM Оеееееее 
ЕОХ 11110111 


FO 
43 
on 
7E 
ch 
cl 
4С 
4D 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
45 
mh 
ml 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

data count = ch * 128 + cl 

a! 

м’ 

g. 

œ 

(9! 


0-127(Effect Library no.1-128), 
256-259(Effect1-4 current) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Effect Library data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.002 Effect library bulk dump request format 


DATA NAME の 2、3 バ イト 


し ます 。 
STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


11110000 
01000011 
0010nnnn 
01111110 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
01000101 
0mmmmmmm 


DATA NAME 


0mmmmmmm 


で ライ ブラ リー の 番号 (前 項 参照 ) を 示 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

a! 

м’ 


n 


0-127(Effect Library no.1-128), 
256-259(Effect1-4 current) 
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EOX 


11110111 F7 End of exclusive 


2.8.2.23 Channel library bulk dump format 


DATA NAME の 2、G バ イト 


で ライ ブラ リー の 番号 を 示し ます 。 


0:Library no.0 - 128:Library no.128, 
256:CH1 - 287:CH32, 288:STEREO 1L - 295:STEREO 4R, 384:BUS1 - 391:BUS8, 
512:AUX1 - 519:AUX8, 768:STEREO, 8192:UNDO 


56 以 降 は EDIT BUFFER の 該当 チャ ン ネ ル の デー タ で す 。 


256-) 
STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 
COUNT HIGH 
COUNT LOW 


DATA NAME 


BLOCK INFO. 


DATA 


CHECK SUM 
EOX 


110000 
000011 
000nnnn 
111110 
CCGCGGC 
ссссссс 
001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
01001000 


0mmmmmmm 


oOooooon 


Ommmmmmm 
Ottttttt 
0bbbbbbb 
оааааааа 


оааааааа 
Оеееееее 
11110111 


また 、 本 体 で の 受信 は ユー ザー エリ ア の み 1 


FO 
43 
on 
7E 
ch 
e 
AC 
AD 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
48 
mh 
ml 
tU. 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


効 と な り ま す 。(2-128、 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 


data count = ch * 128 + cl 


W 
0-128(Channel Library no.0-128), 
256-(Current data) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Channel Library data of block[bb] 


ee=(Invert('L’+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.24 Channel library bulk dump request format 


DATA NAME の 2、G バ イト 


し ます 。 
STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 
FORMAT No. 


DATA NAME 


EOX 


11110000 
01000011 
0010nnnn 
01111110 
01001100 
01001101 
00100000 
00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
01001000 
0mmmmmmm 
0mmmmmmm 
11110111 


FO 
43 
2n 
7E 
AC 
AD 
20 
20 
38 
43 
39 
33 
48 
mh 
ml 
F7 


で ライ ブラ リー の 番号 (前 項 参照 ) を 示 
System exclusive message 

Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


Universal bulk dump 


0-128(Channel Library no.0-128), 
256-(Current data) 
End of exclusive 


2.8.2.25 Input patch library bulk dump format 


DATA NAME の 2、G3 バ イト 


で ライ ブラ リー の 番号 を 示し ます 。 


0:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:current input patch data, 8192:UNDO 
本 体 で の 受信 は ユー ザー エリ ア の み 有 効 と な り ま す 。(1 -32、256、 
8192) 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Оссссссс ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 

01001100 4C U 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 


DATA NAME 


BLOCK INFO. 


DATA 


CHECK SUM 
EOX 


00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
01010010 
0mmmmmmm 
0mmmmmmm 
Ottttttt 
0bbbbbbb 
0dddddad 


0ddddddd 
Оеееееее 
11110111 


38 
43 
39 
33 
52 
mh 
ml 
tt 
bb 
ds 


de 
ee 
F7 


"gi 
(c 

(9! 

R 

0-32(Input patch Library no.0-32), 
256(Current data) 

total block number(minimum number is 0) 
current block number(0-total block number) 
Input patch Library data of block[bb] 


ee=(Invert('L'+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.26 Input patch library bulk dump request 


format 

DATA NAME の 2、G バ イト 

し ます 。 

STATUS 11110000 FO 

ID No. 01000011 43 

SUB STATUS 0010nnnn 2n 

FORMAT No. 01111110 7E 
01001100 4C 
01001101 4D 
00100000 20 
00100000 20 
00111000 38 
01000011 43 
00111001 39 
00110011 33 

DATA NAME 01010010 52 
Ommmmmmm mh 
Ommmmmmm mi 

EOX 11110111 F7 


で ライ ブラ リー の 番号 (前 項 参照 ) を 示 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

a! 


0-32(Input patch Library no.0-32), 
256(Current data) 
End of exclusive 


2.8.2.27 Output patch library bulk dump format 


DATA NAME の 2、3 バ イト 目 で ライ ブラ リー の 番号 を 示し ます 。 
O:Library no.0 - 32:Library no.32, 256:current output patch data, 8192:UNDO 
本 体 で の 受信 は ユー ザー エリ ア の み 有 効 と な り ま す 。(1-32、256) 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0000nnnn On n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
COUNT HIGH Occccccc ch data count = ch * 128 + cl 
COUNT LOW Оссссссс cl 
01001100 4C U 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 で 
00111001 39 '9' 
00110011 33 3 
DATA NAME 01001111 4F 'O' 
Ommmmmmm mh 0-32(Output patch Library no.0-32), 
Ommmmmmm ml 256(Current data) 
BLOCK INFO. Ottttttt tt totalblock number(minimum number is 0) 
Obbbbbbb bb current block number(0-total block number) 
DATA Oddddddd ds Output patch Library data of block[bb] 
oddddddd de 
CHECK SUM Оеееееее ee ee=(Invert('U'+...+de)+1)&0x7F 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
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2.8.2.28 Output patch library bulk dump request 
format 


DATA NAME の 2、G バ イト 目 で ライ ブラ リー の 番号 (前 項 参照 を 示 
し ます 。 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 
01001100 4C “ 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 
00100000 20 '' 
00111000 38 '8 
01000011 43 で 
00111001 39 '9' 
00110011 33 3 
DATA NAME 01001111 4F 'O' 
Ommmmmmm mh 0-32(Output patch Library no.0-32), 
Ommmmmmm mil 256(Current data) 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
2.8.2.29 Plug-in effect card bulk dump format 
DATA NAME の ら 2 バイ で SLOT の 番号 を 示し ます 。 
0:SLOT 1 
Developer ID と Product ID が 実装 され て いる SLOT と 異な る 場合 は 
受信 し ませ ん 。 
また 、 有 効 な Plug-Iin effect card が 挿入 され て いな い 場 合 は 送信 し ま 


STATUS 1 
Ір No. 0 
SUB STATUS 
FORMAT No. 0111 
COUNT HIGH 
COUNT LOW 


110000 ЕО 
000011 43 
0000nnnn On 
110 7E 


0cccecco ch 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
Universal bulk dump 

data count = ch * 128 + cl 

Оссссссс cl 

01001100 4C Г 

01001101 4D 'M' 

00100000 20 '' 

00100000 20 '' 

00111000 38 '8 

01000011 43 'C 

00111001 39 '9' 

00110011 33 '3 

01001110 4E 'N' 

0mmmmmmm mh m=0(SLOT 1) 

Ommmmmmm mi 
Obbbbbbb bh 
Obbbbbbb bl 
Ottttttt th 
Ottttttt tl 
00001111 Oi 
00001111 Oi Developer id (Low) 

0000jjjj 0j Product id (High) 

0000jjjj 0j Product id (Low) 

Oddddddd ds Plug-in Effect card memory data of block[bb] 


DATA NAME 


BLOCK INFO. current block number(0-total block number) 


total block number(minimum number is 0) 


Developer id (High) 


DATA 


0ddddddd de 
Оеееееее ee 
11110111 F7 


CHECK SUM 
EOX 


ee=(Invert((U+...+de)+1)&0x7F 
End of exclusive 


2.8.2.30 Plug-in effect card bulk dump request 
format 
DATA NAME の 2、G3 バ イト 


で SLOT の 番号 (前 項 参照 ) を 示し ます 。 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0010nnnn 2n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
FORMAT No. 01111110 7E Universal bulk dump 


01001100 4C I 
01001101 4D 'M' 
00100000 20 '' 


00100000 
00111000 
01000011 
00111001 
00110011 
01001110 
Ommmmmmm 


DATA NAME 


Ommmmmmm 


EOX 11110111 


20 
38 
43 
39 
33 
4E 
mh 
ml 
F7 


m=0(SLOT 1) 


End of exclusive 


2.8.3 PARAMETER CHANGE 


2.8.3.1 Basic behavior 


《 受信 ) 


[Parameter change EDHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 
[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含ま 


れる Device number) 


致し た と き に 受信 し ます 。Parameter 


change 受 信 時 は 指定 の パラ メー ター を 制御 し 、Parameter request 


GER) 


信 時 は 指定 パラ メー ター の 現在 値 を Device Number [Rx CH] に 
し た Parameter change で 送信 し ます 。 


[Parameter change TX] が ON で 、Control change 送 信 が 有効 に 
な っ て いな い パ ラメ ー タ ー が 変更 され た 


2&. [Tx CH] を Device 


nurmber に し た Parameter change で 送信 し ます 。 
Parameter reduest に 対す る 応答 と し て [Rx CH] Device 
Number に し た Parameter change で 送信 し ます 。 


2.8.3.1.1 Parameter change basic format 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0001nnnn 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 00011010 
ADDRESS Ottttttt 

Оеееееее 

Оррррррр 

Оссссссс 
DATA *) оааааааа 
EOX 11110111 


FO 
43 
ln 
3E 
1A 
Lt 


ee 


PP 
cc 


dd 


Е7 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Data type 


Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
Parameter no. 


Channel no. 
data 


End of exclusive 


人) デー タ サ イズ が 2 以上 の パラ メー ター は その サイ ズ 分 デー タ を 送信 


し ます 。 


2.8.3.1.2 Parameter Change basic format 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0001nnnn 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 01111111 
ADDRESS Ottttttt 

Оеееееее 

Оррррррр 

Оссссссс 
DATA *) оааааааа 
ЕОХ 11110111 


FO 
43 
1n 
3E 
7F 
tt 
ee 


PP 
CC 


dd 


Е7 


(Universal format) 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

Universal 

Data type 


Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
Parameter no. 


Channel no. 
data 


End of exclusive 


人) デー タ サ イズ が 2 以上 の パラ メー ター は その サイ ズ 分 デー タ を 送信 


し ます 。 


2.8.3.1.3 Parameter request basic format 


STATUS 11110000 
ID No. 01000011 
SUB STATUS 0011nnnn 
GROUP ID 00111110 
MODEL ID 00011010 
ADDRESS Ottttttt 


FO 
43 
3n 
3E 
1A 
tt 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n-0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Data type 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


MIDI デ ー タ フォ ー マ ッ ト 
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Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
Parameter no. 


Оеееееее ee 


Оррррррр рр 
Оссссссс сс 


ЕОХ 11110111 F7 


Channel по. 
Епа of exclusive 


2.8.3.1.4 Parameter request basic format 
(Universal format) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS Ottttttt tt Datatype 
Оеееееее ee Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
0ppppppp pp Parameter no. 
Occccccc cc Channel no. 
EOX 11110111 F7 Endof exclusive 


2.8.3.1.5 Parameter Address 
詳細 な 番号 割り 当て に つい て は ヤマ 八 株 式 会 社 に お 問い 合わ せく だ さ 
い 。 


2.8.3.2 Parameter change (Edit buffer) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00000001 01 Edit Buffer 
Оеееееее ee Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
0ppppppp pp Parameter no. 
Оссссссс cc Channel по. 
DATA Oddddddd dd data 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.3 Parameter request (Edit buffer) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00000001 01 Edit Buffer 
0eeeeeee ee Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
0ppppppp pp Parameter no. 
Occccccc cc Channel no. 
EOX 11110111 F7 Endof exclusive 


2.8.3.4 Parameter change 


STATUS 11110000 FO 
ID No. 01000011 43 


(Patch data) 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL [D (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01%96і 
ADDRESS 00000010 02 Patch data 

Оеееееее ee 


Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
Oppppppp pp Parameter no. 


Occccccc cc Channelno. 


DATA Oddddddd dd data 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.5 Parameter request 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


EOX 


2.8.3.6 Parameter change 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


DATA 


EOX 


2.8.3.7 Parameter request 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


EOX 


2.8.3.8 Parameter change 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


DATA 


EOX 


2.8.3.9 Parameter request 


STATUS 

ID No. 

SUB STATUS 
GROUP ID 
MODEL ID 
ADDRESS 


EOX 


11110000 
01000011 
0011nnnn 
00111110 
00011010 
00000010 
0eeeeeee 


0ppppppp 
Оссссссс 


11110111 


11110000 
01000011 
0001nnnn 
00111110 
00011010 
00000011 
0eeeeeee 


0ppppppp 
Оссссссс 


оааааааа 


11110111 


11110000 
01000011 
0011nnnn 
00111110 
00011010 
00000011 


0eeeeeee 


0ppppppp 
Оссссссс 


11110111 


11110000 
01000011 
0001nnnn 
00111110 
00011010 
00000100 
0eeeeeee 


0ppppppp 
Оссссссс 


оааааааа 


11110111 


11110000 
01000011 
0011nnnn 
00111110 
00011010 
00000100 


0eeeeeee 


0ppppppp 
Оссссссс 


11110111 


FO 


FO 
43 
ln 
3E 
1A 
03 
ee 


рр 
“© 


аа 


Е7 


FO 
43 
3n 
3E 
1A 
03 


ee 


рр 
ee 


F7 


FO 
43 
ln 
3E 
1A 
04 
ee 


рр 
ce 


dd 


Е7 


FO 
43 
3n 
3E 
1A 
04 


ee 


рр 
ce 


F7 


(Patch data) 


System exclusive message 
Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Patch data 


Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
Parameter no. 


Channel no. 
End of exclusive 


(Setup memory) 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Setup data 


Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
Parameter no. 


Channel no. 
data 


End of exclusive 


(Setup memory) 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Setup data 


Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
Parameter no. 


Channel no. 
End of exclusive 


(Backup memory) 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Backup data 


Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 され る ) 
Parameter no. 


Channel no. 
data 


End of exclusive 


(Backup memory) 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

01V96i 

Backup data 


Element no. 
(ee が 0 と き は ee は 2byte 拡 張 さ れる ) 
Parameter no. 


Channel no. 
End of exclusive 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


IAIN: EE 3) 
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付録 : MIDI 


2.8.3.10 Parameter change 
(Function call: Library store / recall) 


《 受 信 ) 


受信 し だ い 、 指 定 の memory/library の store/recall を 実行 し ます 。 
Studio Manager ま た は Cascade Link か ら 受 信 し た 場合 に は 実行 
後 、 実 行 結果 を Parameter response で 送信 し ます 。 


《 送 信 》 


[Parameter change Tx] が ON で Program change 送 信 が 有効 で な 


い memory/library を store/recall で 実行 し た 
ます 。 


を [Tx CH] に し て 送信 し 8 


ZA. Device Number 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL [D (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010000 10 Function call 
OOffffff ff function 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
DATA Оссссссс ch channel High 
Оссссссс cl channel Low 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function number | channel!) | tx/rx 
SCENE RECALL 0x00 0-99, 8192 256 tx/rx 
EQ LIB RECALL 0x01 1-200, 8192 | 0-513 tx/rx 
GATE LIB RECALL 0x02 1-128, 8192 | 0-95 tx/rx 
COMP LIB RECALL 0x03 1-128,8192 | 0-513 tx/rx 
EFF LIB RECALL 0x04 1-128, 8192 | 0-3 tx/rx 
CHANNEL LIB RECALL 0x06 0-128, 8192 | 0-513 tx/rx 
INPATCH LIB RECALL 0x07 0-32, 8192 256 tx/rx 
OUTPATCH LIB RECALL 0x08 0-32, 8192 256 tx/rx 
SCENE STORE 0x20 1-99 256, 16383 tx/rx 
EQ LIB STORE 0x21 41-200 0-513, 16383 | tx/rx 
GATE LIB STORE 0x22 5-128 0-31,16383 | tx/rx 
COMP LIB STORE 0x23 37-128 0-513, 16383 | tx/rx 
EFF LIB STORE 0x24 xx(*2)-128 0-3, 16383 tx/rx 
CHANNEL LIB STORE 0x26 1-128 0-513, 16383 | tx/rx 
INPATCH LIB STORE 0x27 1-32 256, 16383 tx/rx 
OUTPATCH LIB STORE 0x28 1-32 256, 16383 tx/rx 


*1) 0:CH1 - 31:CH32, 32:ST-IN1L - 39:ST-IN4R, 128:BUS1 - 135:BUS8, 256:AUX1 


— 263:AUX8, 512:STEREO 


リコ ー ル 先 ま た は スト ア の 元 デ ー タ が 1 つの も の は 256 を 使う 


Effect は 0:Effe ct1-3:Effe ct4 


また 、STORE 先 が 16383 (0x3FFF) の 場合 は 、 外 部 要因 (BULK 受 信 
な ど ) に よっ て ライ ブラ リー デー タ が 変更 され た 場合 を 示し ます 。 


(本 機 か ら 送信 の み ) 


*2) ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン に よっ て 異な り ま す 。 


2.8.3.11 Parameter change 


《 受 信 ) 


(Function call: title) 


受信 し だ い 、 指 定 の memory/library の title を 変更 し ます 。Studio 
Manager ま た は Cascade Link か ら 受 信 し た 場合 に は 実行 後 、 実 行 結 
果 を Parameter response で 送信 し ます 。 


リク エス ト に 対し て 、Device number を [Rx CH] に し て を 送信 し ョ 


《 送信 》 

す 。 

本 機 上 で title 変 更 が 行なわ れ た 

て 送信 し ます 。 

STATUS 11110000 

ID No. 01000011 

SUB STATUS 0001nnnn 

GROUP ID 00111110 

MODEL ID 01111111 

ADDRESS 00010000 
O100ffff 
0mmmmmmm 
0mmmmmmm 

DATA оааааааа 


FO 
43 
in 
3E 
7F 
10 
4f 
mh 
ml 
dd 


а. Device number を [Tx CH] に し 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

Universal 

Function call 

title 

number High 

number Low 

title 1 


Oddddddd dd title x(depend on the library) 


EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function number size 
SCENE LIB TITLE 0x40 | 0-99,256(0:геѕропѕе only) 16 
EQ LIB TITLE 0x41 | 1-200(1-40:response only) 16 
GATE LIB TITLE 0x42 | 1-128(1-4:response only) 16 
COMP LIB TITLE 0x43 | 1-128(1-36:response only) 16 
EFF LIB TITLE 0x44 | 1-128(1-xx(*1):response only) 16 
CHANNEL LIB TITLE 0x46 | 0-128(0:response only) 16 
INPATCH LIB TITLE 0x47 | 0-32(O:response only) 16 
OUTPATCH LIB TITLE 0x48 | 0-32(0:геѕропѕе only) 16 


*1) ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン に よっ て 異な は り ま す 。 


2.8.3.12 Parameter request 
《 受信 》 

受信 し だ い 、Device number を [Rx CH] に し て Parameter change 
を 送信 し ます 。 

Function、number は 前 項 の 表 を 参照 


(Function call: title) 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0O0011nnnn Зп n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL [D (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010000 10 Function call 
O100ffff 4f title 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.13 Parameter change 
(Function call: Scene/Library Clear) 
( 受信 》 
受信 し だ い 、 指 定 の memory/library を クリ ア し ます 。Studio 
Manager ま た は Cascade Link か ら 受 信 し た 場合 に は 実行 後 、 実 行 結 
果 を Parameter response で 送信 し ます 。 
《 送信 ) 
本 機 上 で memory/Iibrary の クリ ア が 行なわ れ た 
number を [Tx CH] に し て 送信 し ます 。 
STATUS 111 
ID No. 010 
SUB STATUS 000 
1 
1 


=ë. Device 


0000 FO 
00011 43 
nnnn ln 
1110 3E 
1111 7F 
0000 10 
Ol110ffff 6f 
mh 
ml number Low 


System exclusive message 
Manufacture's ID number (YAMAHA) 
n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
MODEL ID (digital mixer) 

Universal 


GROUP ID 00 
MODEL ID 01 
ADDRESS 


Function call 

Clear function 
Ommmmmmm number High 
Ommmmmmm 


EOX JTITITOIIT EZ 


End of exclusive 


function number 
SCENE LIB CLEAR 
EQ LIB CLEAR 

GATE LIB CLEAR 
COMP LIB CLEAR 
EFF LIB CLEAR 
CHANNEL LIB CLEAR 
INPATCH LIB CLEAR 


OUTPATCH LIB CLEAR 
*1) ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン に よっ て 異な り ま す 。 


0x60 
0x61 
0x62 
0x63 
0x64 
0x66 
0x67 
0x68 


1-99 
41-200 
5-128 
37-128 
xx-128 (*1) 
1-128 

1-32 

1-32 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 
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2.8.3.14 Parameter change (Function call: attribute) 
( 受信 》 

[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含 8 
れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し ます 。[Parameter 
change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 

受信 し だ い 、 指 定 の memory/library の attribute を 変更 し ます 。 

《 送信 ) 

リク エス ト に 対し て 、[Rx CH] の チャ ン ネ ル で 、Parameter change 
message を 送信 し ます 。 
[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は メッ セー ジ を その ま 
ま 送 信 し ます 。 

STATUS 
TD No. 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


11110000 РО System exclusive message 
01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 

ADDRESS 00010100 14 Function call 
OOOOffff Of attribute 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

DATA Ottttttt tt attribute(protect:0x0001, normal:0x0000) 
Ottttttt tt 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 

function number 
SCENE LIB ATTRIBUTE 0x00 | 0-99(0:response only) 


2.8.3.15 Parameter request(Function call: attribute) 
( 受信 》 

[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含ま 
れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し ます 。[Parameter 
change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 

受信 し だ い 、[Rx CH] の チャ ン ネ ル で 、Parameter change 
message を 送信 し ます 。 

Function、number は 前 項 の 表 を 参照 

STATUS 
TD No. 
SUB STATUS 0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 


GROUP ID 00111110 3E MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 

ADDRESS 00010100 14 Function call 
0000ffff Of attribute 
Ommmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.16 Parameter change 


(Function call: link) 


0ooooooo oh outpatch 


0ooooooo ol 


EOX 11110111 F7 Endofexclusive 
function | number 
SCENE LIB LINK 0x20 | 0-99(0:response only) 


2.8.3.17 Parameter request 
(SR) 

(Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含ま 
れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し ます 。 [Parameter 
change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 

受信 し だ い 、[Rx CH] の チャ ン ネ ル で 、Parameter change 
message を 送信 し ます 。 

Function、number は 前 項 の 表 を 参照 

STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 

SUB STATUS 0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL DD (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 


(Function call: link) 


ADDRESS 00010100 14 Function call 
0010ffff 2Ғ link 
0mmmmmmm mh number High 
Ommmmmmm ml number Low 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.18 Parameter change 

(Function call: pair, copy) 
《 受信 》 
[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含ま 
れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し ます 。 [Parameter 
hange ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 
受信 し だ い 、 指 定 の CHANNEL の PAIR 設 定 解除 を 行ない ます 。 


[e] 


《 受信 》 

[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含ま 
れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し ます 。 [Parameter 
change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 
受信 し だ い 、 指 定 の scene の patoch link 情 報 を 変更 し ます 。 

《 送信 ) 

リク エス ト に 対し て 、[Rx CH] の チャ ン ネ ル で 、Parameter change 
message を 送信 し ます 。 
[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は メッ セー ジ を その ま 
ま 送 信 し ます 。 

STATUS 
TD No. 
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 01111111 7F Universal 

ADDRESS 00010100 14 Function call 
0010ffff 2f link 
0mmmmmmm mh number High 
0mmmmmmm ml number Low 

DATA Oiiiiiii ih inpatch 


Oiiiiiii 11 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn 1n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010001 11 Function call Pair 
O0000ffff Of function 
Osssssss sh Source channel Н 
Osssssss sl SourcechannelL 
DATA Oddddddd dh Destination channel Н 
Oddddddd dl Destination channel L 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 
function channel 
PAIR ON with COPY 0x00 *1) 
PAIR ON with RESET BOTH 0x01 *1) 


PAIR OFF 0x02 *1) 
*1) 0:CH1 - 31:CH32, 128:BUS1 - 135:BUS8, 256:AUX1 - 263:AUX8, 512:STEREO 
Effect は 0:Effect1 - 3:Effect4 
・PAIR の 場合 は 必ず PAIR 可 能 な CHANNEL を 設定 し て くだ さい 。 
・ PAIR ON with COPY の 場合 は コピ ー 元 を Source Channel、 コ ピー 先 
を Destination Channel に 設定 し て くだ さい 。 


2.8.3.19 Parameter change 

(Function call Event: Effect ) 
(SR) 
[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含ま 
れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し ます 。 [Parameter 
change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 
受信 し だ い 、 該 当 す る エフ ェクト の 機能 が 動作 し ます 。( エ フェ クト タ 
イプ に よる ) 
STATUS 
ID No. 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODEL D (digital mixer) 


11110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


IAIN: EE 3) 


T86 付録 : MDI 


MODEL ID 01111111 7F Universal 
ADDRESS 00010010 12 Function call Effect Event 
O000ffff Of function 
00000000 00 
Oppppppp pp Release:0, Press:1 
DATA 00000000 00 
Oeeeeeee ee Effect number (0:Effect1 - 3:Effect4) 
EOX 11110111 F7 Endof exclusive 
function | channel 
Freeze Play button 0x00 O:Effect1-3:Effect4 
Freeze Record button 0x01 0:Effect1-3:Effect4 


・ Effect Type が 異な る と き は 機能 し ませ ん 


2.8.3.20 Parameter change (Sort Table) 
本 体 で シー ン メ モリ ー の ソー ト が 実行 され た 場合 、Studio Manager 
に 対し て メモ リー ソー ト テ ー ブ ル の 送信 を 行ない ます 。 

Studio Manager は この デー タ に し た が っ て 、 メ モリ ー の ソー ト を 行 
な いま す 。 
Studio Manager で シー ン メ モリ ー の ソー ト を 行なっ た 場合 は この 
デー タ を 本 体 に 送信 し ます 。 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn ln n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00010011 13 Library sort table 
O0000ffff Of Library type 
DATA Oddddddd ds Data 


Oddddddd de Data 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


Data 部 分 は Bulk と 同様 に 8- 7 変換 され て いま す 。 


2.8.3.2] Parameter request (Sort Table) 
本 体 は この デー タ を 受信 し た ら Sort Table Data を 送信 し ます 。 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 3E MODELID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A 01V96i 


ADDRESS 00010011 13 Library sort table 
0000ffff Of Library type 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.22 Parameter change 
《 受信 》 

[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含 8 
れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し ます 。 [Parameter 
change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 

受信 し だ い 、Address で 指定 され た キー を 押し た (離し た ) 場 合 と 同様 
の 処理 を 行ない ます 。 

《 送信 ) 

[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は メッ セー ジ を その 


(Key remote) 


ま 送 信 し ます 。 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture’s ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn ln n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL [D (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01V96i 
ADDRESS 00100000 20 Key remote 
Okkkkkkk kk Key address H 
Okkkkkkk kk Key address M 
0kkkkkkk kk Key address L 
DATA 0ppppppp pp Release:0, Press:1 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


2.8.3.23 Parameter change (Remote Meter) 
Remote meter の Request を 受信 する こと に よっ て 送信 が enable に 
な る と 、 指 定 さ れ た メー ター 情報 を 50msec ご と に 10 秒 間 送 信 し ま 
す 。 連 続 し て メー ター の 情報 を 送信 させ た い 場 合 は 、 最 低 10 秒 以内 の 
間隔 で Request を 送り 続け る 必要 が あり ます 。 

《 受信 》 
[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 

《 送信 ) 

Request に よっ て 送信 が enable に な る と 、Address で 指定 され た 
メー ター の 情報 を 、50msec ご と に [Rx CH] の チャ ン ネ ル で 10 秒 問 
送信 し ます 。 

電源 を 入れ 直し た と き や 、PORT の 設定 を 変更 し た 場合 に は 、 送 信 は 
disaDle に な り ま す 。 

[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は メッ セー ジ を その ま 
ま 送 信 し ます 。 


1110000 FO System exclusive message 
01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 


GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A OlV96i 

ADDRESS 00100001 21 Remote meter 
Ommmmmmm mm ADDRESS UL 
0mmmmmmm mm ADDRESS LU 
0mmmmmmm mm ADDRESS LL 

DATA Oddddddd dd Data1H 
Oddddddd аа Data1L 

EOX 11110111 F7 End of exclusive 


* meter の デー タ は DSP の DECAY の 値 を その まま 使用 し ます 。 値 の 解 
釈 は パラ メー ター に より ます 。 


2.8.3.24 Parameter request 
《 受信 》 

[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含ま 
れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し ます 。 [Parameter 
change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 
受信 し だ い 、Address で 指定 され た メー ター の 情報 を [Rx CH] の チャ 
ン ネ ル で 、 原 則 50msec 毎 ( 他 の 通信 に よっ て ポー ト が 使用 中 の 場合 に 
は この 限り で は あり ませ ん ) に 10 秒 間 送 信 し ます 。 

また 、Address UL = 0x7F で 受信 し た ら 直 ち に 全 メ ー タ ー デ ー タ の 
送信 を 停止 し ます 。( disable ) 


(Remote Meter) 


《 送信 ) 
[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は メッ セー ジ を その ま 
ま 送信 し ます 。 
STATUS 11110000 FO System exclusive message 
ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 
MODEL ID 00011010 1A 01%96і 
ADDRESS 00100001 21 Remote meter 
Ommmmmmm mm ADDRESS UL 
0mmmmmmm mm ADDRESS LU 
0mmmmmmm mm ADDRESS LL 
Оссссссс ch Count H 
Occccccc cl CountL 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


2.8.3.25 Parameter change (Remote Time Counter) 


《 受信 ) 


《 送信 ) 


Remote Time Counter の Request を 受信 する こと に よっ て 送信 が 
enable に な る と 、Time Counter の デー タ を 50ms ご と に 10 秒 間 送 信 
し ます 。 連 続 し て Counter の 情報 を 送信 させ た い 場 合 は 、 最 低 10 秒 以 
内 の 間隔 で Request を 送り 続け る 必要 が あり ます 。 


[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 


Reauest に よっ て 送信 が enable に な る と 、Time Counter の 情報 を 、 


50msec ご と に [Rx CH] の チャ ン ネ ル で 10 秒 間 送 信 し ます 。 
電源 を 入れ 直し た と き や 、POHT の 設定 を 変更 し た 場合 に は 、 送 信 は 


disabDle に な り ま す 。 


ま 送信 し ます 。 


[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は メッ セー ジ を その ま 


STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 
SUB STATUS 0001nnnn in n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 


MODEL ID 00011010 1A 01%96і 


ADDRESS 00100010 22 Remote Time counter 
OO000tttt Ot 0:Тіте code, 1:Measure.Beat.Clock 
Oddddddd dd Hour / Measure H 


Oddddddd dd Minute / Measure 


DATA Oddddddd dd Second / Beat 
Oddddddd dd Frame / Clock 
EOX 11110111 F7 End of exclusive 


L 


2.8.3.26 Parameter request (Remote Time Counter) 


《 受信 ) 


[Parameter change RX] が ON で [Rx CH] と SUB STATUS に 含 


れる Device number が 一 致し た と き に 受信 し 8 


ます 。 [Parameter 


change ECHO] が ON の 場合 に は ECHO し ます 。 
受信 し だ い 、Time Counter の 情報 を 、50msec ご と に [Rx CH] の チャ 


ン ネ ル で 10 秒 間 送 信 し ます 。 


を 停止 し ます 。( disable ) 


《 送信 ) 

[Parameter change ECHO] が ON の 場合 に は メッ セー ジ を その ま 
ま 送信 し ます 。 

STATUS 11110000 FO System exclusive message 

ID No. 01000011 43 Manufacture's ID number (YAMAHA) 

SUB STATUS 0011nnnn 3n n=0-15 (Device number=MIDI Channel) 
GROUP ID 00111110 ЗЕ MODEL ID (digital mixer) 

MODEL ID 00011010 1A 01V96i 

ADDRESS 00100010 22 Remote Time counter 


оааааааа dd 0 送信 要求 、Ox7F 送 信 停 止 要求 


EOX 11110111 F7 Endof exclusive 


また 、Address の 2 バイ ト 目 を Ox7F で 受信 し た ら 直 ち に デー タ の 送信 


MIDI デ ー タ フォ ー マ ッ ト 187 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


IAIN: EE 3) 


188 付録 : MDI 


01V96i 一 リファレンス マニ ュ ア ル 


YAMAHA [Digital Mixing Console-Internal Parameters] 


Date: 26 Aug. 2011 


Model: 01V96i MIDI Implementation Chart version: 1.0 
Function... Transmitted Recognized Remarks 
Basic Default 1-16 1-16 ed 
Channel Changed 1-16 1-16 
Default X OMNI off/OMNI on 
Mode Messages X X Memorized 
Altered * * k k k k k ck kc kk kk X 
Note X 0-127 
Number True Voice * * * * * * < * < КЖ К x 
i Note On X O 
Velocity Note Off x О Effect Control 
Key's X X 
After Ch's X X 
Pitch Bend X X 
ontrol А 
= 0-95,102-119 О O Assignable 
Change 
Prog 0-127 0-127 ! 
Change :True# ck ck ck k * k k Й 0-99 Assignable 
System Exclusive O O *1 
:Song Pos X X 
tem 
с. :Song Sel X X 
: Tune X X 
System :Clock X O 
Real Time : Commands X еск OREEOL 
:Local ON/OFF X X 
Aux : All Notes OFF X X 
Messages :Active Sense X O 
:Reset X О 
МТС quarter frame message is recognized. 
Notes *1: Bulk Dump/Request, Parameter Change/Request, and MMC. 
For MIDI Remote, ALL messages can be transmitted. 
Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO O: Yes 
Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 4: OMNI OFF, MONO X: No 


@ YAMAHA 


ヤマ ハマ ニュ アル ライ ブラ リー 
http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/ 


C.S.G., Pro Audio Division 
@ 2011 Yamaha Corporation 


110IP-AO 


